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wycięża idea wolnego handlu. 


W dniach najbliższych jaż ma się rozstrzygnąć | zająć musi wolny obywatel, w wolnym obrocie dający 
dinga walka, którą P. S. L. wytrwale i zacięcie wiodło, innym swoje produkta, odbierający inne w zamisn. 
która prowadzi do zwycięskiego końca — o zniesienie T. zw. państwowy socjalizm, t. j, skupienie w rę 
wszelkich ograniczeń rządowych, nakładanych na pro |kach państwa całej produkcji, zbankrutował zupełnie; 
dukcję rolaą — t. j. o wolny handel Sprawa ta była |jqż chyba tylko całkiem bezkrytyczne jednostki są jogi 


Wychodzi co niedzielę. 


długo najważniejszą bolączką naszego młodego państwa, | obrońcami. 


zapatrzonego częściowo w obce nam wzory, starając: go My ludowcy, możemy się poszczycić, iż byliśm 
wpływem pewnych ra PE a n nas ustrój nam ra którzy oświadczaliśmy, iż ojcem paika a 
a ae rodza DÓjęzy, y i tego rabankn, jakiego jesteśmy świadkami był etatyzm. 
i Sekwestry, kontyngenty, centrale i przeróżne „Pa-|socjalizm państwowy, czy jak go nazwiemy, że my 
zappy* były wykwitem z jednej strony długotrwałej | pierwsi byliśmy, którzy stale i konsekwentnie przeciwko 
wojny, z drngiej tępego wpatrzenia się przewódców | niemu szliśmy. My mu też zadajemy Ostatni cios. Setki 
naszych robotników w teorją, w wykombinowany drogą | wieców, żądających wolncgo handla, odbytych w dniach 
rozumową — na falszywych danych — ustrój państwowy. | ostatnich, tego najlepszym są dowodem. 
Skrępowano prodnkcję rolną i przemysłową; miejsce s: 
rzutkiego i energicznego przedsiębiorcy, producenta > = 
i kupca N urzędnik, wortujący stosy papierowych 
aktów, chof przepisem, nakazem i zakazem uregulować 
życie ludzkie. I to życia w więzach i kajdanach socja- 
listycznej doktryny zaczęło wątleć i obumierać; nie 
rozwijała się produkcja rólna należycie, upadał prze- 
nysł, skrępowany handel szukał sobie dróg do rozkwitu 
l rozrostu, bez względu ma to, jakie to byly drogi. 
Przyszedł protekcjonalizm, względy i względziki, przy- 
szły po nich straszne zbrodnie, gruntujące prywatne 
olbrzymie fortuny na głodzie i nędzy całych mas, Apro- 
wizacja Polski doszła do szezytu niedołęstwa i niedo- 
kładności; niebyło chyba — prócz tuczących sią jedno- 


stek — człowieka w Polsce, któryby był z niej zado- 
wolony. 


Wreszcie zwycięża życie. Sejm musi uchwalić 
wolny handel; miejsce urzędnika (choćby najuczciwazego) 


Wiece w sprawie zaprowadzenia wolnego handlv 
odbywały się w czasie Zielonych Świąt w następujących 
gminach: : s 

Gmina Sietesz oświadczyła się jednogłośnie za 
wolnym handlem i żywi nadzieję, że w krótkim czasia 
jej życzenie spełnionem zostanie. Józef Basista, przew, 

Andrzej Kańnzycki, sekretarz. ą 

Gmina: Trzciana jednogłośnie uchwaliła rezo 
lucję w sprawie wolnego handlu, wyrażając to przeko. 
nanie, że zniesienie wszelsich kontyngentów i ogra- 
niczeń wpłycie w znacznej mierze na usunięcie paŝ 
karstwa. 58 podpisów. 

Koło P. S. L. w Sieklikówce, powiat Jasła 
na zgromadzeniu, odbytem w tymże dnin, żąda zniesie- 
nia wszelkich central i pazappów, domagając się jedno» 
głośnie wprowadzenia wolnego handla. 31 podpisów. 
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Mieszkańcy gminy Kielanowice uchwalili na 
„zacem zebraniu wniesienie rezolucji do Wysakiago 
Sejmu w Sprawie zaprowadzenia wolnego hazdlu, który 
7 jedynym Środkiem na ueunięcie wszołkich nadużyć. 

ilkanaście podpisów. . 

Zebrani na zgromadzeniu iudowem we Wie 
ciórce, powiat Myślenice oświadczają sią jednogłośnie 
2a wolnym handlem, Michał Bylica, przew. Józef Ko- 
alık, sakretarz. Kilkadziesiąt podpisów. 

Zarząd Koła P. S. L. w Morswsku przepro- 
acai? jedaogłośnie wniosek, wypowiadający się za 
uwoluym handlem. Tomasz Gomułczak, przewodniczacy. 
Podpisy. A 


Wierzbno, powiat Miechów. Podpisy calej ma 

Ciężkowice, pow. Chrzanów. jJ. Slusarczyk 
przew. H. Bandurski, sekret. gm. 

Borek Stary, pow. Rzeszów. Pedpizy całej Rady 
gminnej. 

Glichów, pow. Wieliczka. Podpisy całej gminy. 

Sławkowice, pow. Wieliczka. Podpisy: Fr. Ga 
włik, przew. Józef Wrześniak, sekr. 

Łazany, pow. Wieliczka. Podpisy: Jan Wilk 
przew. Jan Afusiat, sekr. 

Mszalnica, pow. Grybów. Podpisy całej gminy 

Krzęcin, pow. Podgórza. Podpisy całej gminy. 

Kantarowice, pow. Kraków. Podpisy: /. Bæ 


Mieszkańcy gminy Pleśna, powiat Tarnów, | ckenek, wójt Wład. Wojciechowski, sekr. 


jeduogłośnie uchwalili rezolncję żądającą wolnego handlu. 
Nsczelnik gminy (podpis nieczytelny). 


Gmina Trześń, powiat Kolbuszowa, ra zgroma-| 
dzeniu kategoryczaie domaga sią wprzaadzacia wolnego | Andrzej Brożyna, 
anadla, ponieważ. dotychczasowe ograniczenia wywołały | 


niezdrowe słosnaki w państwie Fr., Tollak, naczelnik 
gminy. Inne podpisy. 

Zarząd Koła P. S. L. w Zaborowim, powiat 
Brzesko, na zebraniu jednogłośnie nchryabł wniosek za 
wolnym hbandiem, żądając przytom utrzymania rządu 
iriGwego z vrozydeniom Witosem na czele. jan ńAlajka, 
przew. J. kierniak, sekretarz. Podpisy. 

Koio P. S. L. w Weryni, cowiat Kolbuszowa, 
miądzy liczuemi rezolucjami, traktnjącemi sprawę reforiny 
rolucj. jednogłośnie uchwaliło wniosek o wolnym handlu. 
łan Niezgoda, przew, i wójt. 

Mieszkańcy gminy Kaszów, powiat Kraków, 
jchwalii pomiędzy innemi rezolucjami, traktującemi 
sprawę Górnego Śląska, reformy rolnej, jednogłośnie 
wypowiedzieli sią za wolnym handlem. Podpisy. 

Gmina Gnojnik, powiat Brzesko, nchwaliła 
jednogłośnie rezolucję w sprawie wolnego handlu, — 
Sianisław Kopeć, wójt. Jan Suiderski, sekretarz. 

Koło P. S. L. Poradno, kolonja, powiat Jaworów 
qchwaliło jelnogłośnie rezolucją w sprawie wolnego 
saudla Kilkadziesiąt podpisów. 

Koło P. 5. L w Niżatycach, powiat Prze- 
worsk, między innemi rezolucjami uchwaliło rezolucję 
¿a wolnym handlem. Sśanisław Drag, przewodniczący. 
fan Ilasz, gekretarz. 

Szarbia, powiat Miechów. Przew. St. Krół, 
«prócz tego kilkadziesiąt podpisów. 

B nk ów, powiat Podgórze. Andrzej Surówka, przew. 
St. Bularz, sekretarz. j 

Pietrzejowa, powiat Ropczyce. Podpisani: Fr., 
Grudecki, przewodniczący. Fr. Stachnik, sekretarz. 

Ołpiny, powiat Jasło. Podpisani: Adam Gabriel, 
przewodniczący. Franciszek Ryndak, sekretarz. 

Wrząsowice, powiat Podgórze. Podpisy zebrane 
q całej gminy. 

'Pnikat, powiat Mościska. Podpisani: Michał 
Kuśnierz, przewodniczący. Szymon Czuryło, sekretarz, 

Bodzanów, Biskupice, Szczygłów, So- 
‘sha, Raba, Słomiróg, Zagórz, Zakrzowiec, 
Dchmanów, Węgrzce, jednogłośnie wypowiedziały 
dę za wolaym handlem. Podpisano: Andrzej Brożyna, 
rzewodniczący Zarządu powiatowego wielickiego. To- 
uasz Ciaston, sakretarz. 

Łapczyca, powiat Bochnia. Podpisy całej gminy. 

Pojawia, powiat Brzesko. Podpisy całej gminy. 


ŚĆ ećni ada 


, Urzejowiee, pow. Przeworsk. Podpisy całej 
gminy. 

Wieliczka, Zarząd powiatowy P. 8. L. Podpisy: 
przew. Jan Piernik, sekret. 

Jastrzębia, pow. Grybów. Podpiny wszystkiah 
człenków P. S. L. Zarządu Kółka rolnfózego i Zwierzch 
ności gm. 

Kudze, pow. Oświęcim. Przew. Fr. Mozsgała, sekr. 
K. Kolec, także podpisy całego Koła P. S. I. 

Gębiczyna, pow. Pilzno. Przew. Jan Nowiekń 
sekret. W. Mirus. 

Ostrowie, pow. Przemyśl. Podpisy Zarząde 
Kółka rol. i Zwierzcha. gm. 

Mirocin, pow. Przeworsk, Podpisy całej gminy. 

Podoisza, pow. Oświęcim. Podpisy całej gminy, 

Miękisz Nowy, pow. Jarosław. Podpisy Zarządu 
Koła P. S. L Zarządu Kółka rol, Komiteza bud. doma 
ludowego, Zwierzchności gin. 

Kozodrza, pow. Ropczyce. Podpisani: przewoda 
Andrzej Dydo, Zwierzchność gm. i Zarząd Kółka rolm 

Grodzisko, pow. Łańcut, jednogłośnie uchwe 
lono rezolucję o wolnym handlu, 

Biedaczów, pow. Łańcut, także wieś Gwizdów, 
Żołynia, Grodzisko, Brzoza $Stadnicką 
uchwalono jednogłośnie wolny handel. 

Giedlarowa, pow. Łańcut uchwalono wolny 
handel. : 

Borowa pow. Pilzno. Podpisy całej gminy, 

Gaj, pow. Podgórze. Zwierzchność gminna: Pysśk, 
wójt. 

Lachowice, pow. Żywiec. Podpisy Rady gm, 
wszystkich członków Koła P. S. L., oraz Zarządo Kółka 
roln. 
Łęki Górne, 
Podrazu, przew. w 

Zręezyce, pow. Wieliczka. Podpisy całej Rady 
gminnej, s 

Topola, pow. Pińczów. Podpisy: Kazimierz Wilk, 
przew. Jakób Urońtówko, sekret. 

Skrzyszów, pow. Tarnów, nchwalono między ia- 
nemi rezolacjami także o wolnym handlu. 

Wola Rzędzińska, pow. Tarnów, uchwalone 
między innemi rezolucjami tåke o wolnym haadla. 

Rzędzin, pow. Tarnów, uchwalono między ionemś 
rezolucjami także o wolnym handlu. 

Jodłowa, pow. Tarnów, uchwalono między inuezd 
rezolucjami także o wolnym handlu. 

Lubeza, pow. Tarnów, uchwalono miądzy ioner» 
rezolucjami, także o wolnym handlu 


pow. Pilzno. Podpisy: Tomasa 


Ryglice, pow. Tarnów, uchwalono między innemi 
rezolucjami, także o wolnym handln. 

Smolarzyny, pow. Łańcnt. Podpisy Zwierzchno- 
tci gminnej oraz zarządu Kółka rolniczego. 

Grabie, pow. Wieliczka. Podpisy Zwierzchności 
-gminnej, Koła P. S. L., Spółki koszykarskiej. 

Medynia Kańczneka, pow. Przeworsk. Przew. 
józef Kuźniar. 

, Jadamwola, pow. Limanowa. Podpisy całej Rady 

gminnej. 

Korabniki, pow. Podgórze. Podpisy: Antoni Po- 
doba, przew. 

Kraczkowa, pow. Rzeszów. Podpisy całej gminy. 

Dziekanowice, pow. Wieliczka, Przew. /dzef 
Głuś. Szyrłak, sekr. 

Krzyżowa, pow. Żywiec. Józef Niewdana, przew. 
Tsydor Krzyżowski, sekr., także podpisy zarządu Kółka rol. 

„ Sąsiadowice, pow. St. Sambor. Podpisy całej 

gminy 

Sielec, pow. Pińczów. Przewodn. Fr. Domagała, 
sekret. A. Łój. 

Mikulice, pow. Przeworsk. Podpisy całej gminy. 

Liszki, pow. Kraków, oprócz innych rezolucyj, 
także o wolnym handlu. Przew. zgromadz. Piotr Hyla. 
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Falkowice, pow. Wieliczka. Podpisy całej gminy. 

Chełmek, pow. Chrzanów. Podpisy całej gminy. 

Porąbka Uszewska, pow. Brzesko. Podpisy: 
Piotr Mleczko, przew. Teofil Sady, sekr. 

Kończyce, pow. Nisko. Józef Machaj, sekretarz. 

Szczyrk, pow. Biała. Podpisy wszystkich człon- 
ków Koła P. S. L. i całej Rady gminnej. 

Salmopol, pow. Biała. Podpisy mieszkańców 
tejże gminy. 

Kamienica, pow. Limanowa. Członkowie Rady 
gminnej. 

Woła Przemykowska, pow. Brzesko. Człon- 
kowie Rady gminnej. 

Bilczyce, pow. Wieliczka. Członkowie Rady 
gminaiej, e 

Wiewiórka, pow. Pilzno. Przew. Wojciech Ruda, 
J. Wiśniowski, sekretarz. 

Podwale, pow. Brzesko, Podpisy całej gminy. 

Zabawa, pow. Brzesko. Podpisy całej gminy.; 

Zdarzec, pow. Brzesko. Podpisy całej gminy. 

Liplas, pow. Wieliczka. Podpisy całej Rady gm. 

Rzędzianowice, pow. Mielec. Podpisy człon- 
ków Rady gminnej, 

Siedliska Bogusz, 


pow. Pilzne. Podpisy: 


Łoniowy, pow. Brzesko. Przew. Kluska, sekret. | Jędrzęy Kuzar. Władysław Gawroński, sekretarz. 


W ięcdaw. 

Łoniowy, pow. Brzesko. Zarząd Kółka rolnicz., 
także Spółka producentów bydła. 

Targanica, pow. Wadowice. Zgromadzenie zwo- 
łane przez miejscową Radę gminną, uchwaliło rezolucję 
o wolnym handlu. Przew. Józef Walczak, refer. Biele- 
nin Eugeniusz. 

Osobniea, pow. Jasło, uchwalono jednogłośnie 
wolny handel. Pawe? Dybaś, naczelnik gminy, Wojciech 
Lazar, sekret. - 

K lecie, pow. Pilzno. 1 jc 
rE Turowski PRE 9 Stanisław Wójcik, przewod., 

5tryszow a, pow. Wieliczka. Podpisy całej gminy. 

Poręba Wielka, pow. fiewiacin. Podpisy? 
hacz. gm. 7 Pilch oraz za Kółka roln. 

Wielmożna, pow. Olkusz. Podpisy: 5 
bek, przew. Stan. Debski, ai. * BĘ Drey 

Poznachowice Dolne, pow. Wieliczka. Pod- 
pisy: Fr. Szymaniak, przew. Jan Stokłosa, sekr. oraz 
Zarząd Kółka roln. 

Świniary, pow. Bochnia. Podpisy: Jóse/ Dziwra, 
przew.. Ignacy Kaim, sekr. oraz Zarząd Kółka rolu. 

Łąkta Górna, pow. Bochnia. Podpisy: Zwierzch- 
ności m oraz Zarządu Koła P. S. L. ia 

Miłocin, pow. Rzeszów. Podpis nacze iny: 
Józef Kogut. EO sj "AM 

Wadów, pow. Kraków. Podpisy czł. Rady gm. 


Stryszawa, powiat Żywiec. Podpisy: Józef Si-| gminnej 


kora. pizaw., Słanieław Kormski, sekr. 


dvtojws Ko. paw. Bochnia. Podpisy: Paweł Cem- 
puru. zew, Walenty Mrugacz, sekr. 
~  luczempy, pow. Jarosław. Podpisy: Dmitro 
Śzarruniee, przew. Andrzej Pankiewicz, sekr. 


Chmielnik, pow. Rzeszów. Podpi j gmi 
ł Zarządu Kółka roln, ee ghiny 
Siedleczka, pow. Przeworsk. Podpisy Zarządu 
Koła P S. D. Zwierzchności gm. i AEA Kółka rol. 
, Przedmieście, pow. Łańcut, Podpisy całej 
gminy, 


Latoszyn, pow. Ropczyce. Podpisy: 
Malinowski, przew. Stanisław Pasik, sekretarz. 

Miżyniec, pow. Przemyśl. Podpisy Zarządu Koła 
P. S. L. oraz całej gminy. 

„ Osiek, pow. Biała. Podpisy: Andrzej Jasiński, 

przew. Fr. Kolasa, sekretarz oraz podpisy całej gminy. 

Paszczyna, pow.. Ropczyce. Podpis: nacz, gm. 
Michał Passowicz, 

Skrzyszów, pow. Ropczyce. Podpisy Zarządu 
Kółka rolniczego oraz Koła P. 8. L. 

Paszczyna, pow. Ropczyce. Podpisy: Jan Siwula, 
przew, Piotr Pietrzyk, sekretarz. 

Czarnocin, pow. Pińczów. W. Dworak, 

Staroniwa, pow. Rzeszów. 

Górka n/Wisłą, pow. Brzesko. /. Nowak, 

Palikówka, pow. Rzeszów. Podpisy całej gminy 

Rakszawa, pow. Łańcut. Podpisy: Dec Siani- 
sław, sekret. Jan Trojnar. 

Stany, pow. Nisko, Podpisy całej gminy. 

Poręba Spytkowska. Podpisy licznych se 
branych. 


Wojciech 


Swoszowice, pow. Podgórze. Podpisy obecnych. 
Ciężkowa, pow. Pińczów. Podpisy lieznie ze- 

branych obecnych. 
Podpis: Władysław 


Czchów, pow. Brzesko. 


Nienadowa, pow. Przemyśl. Podpisy Rady 


Wiśniowa, pow. Wieliczka. Podpisy Zarząda 
Kółka roln. 

Białobeki, pow. Przeworsk. Liczne podpisy 
obecnych. P 

Psiroszyce, pow. Miechów. Podpisy: Jan Ba- 
sach, prezes. M. Zaj , Sekr. p 

Przyborów, pow. Żywiec. Podpisy: Urzędu 
gmin. Zarządu Kółka roln., Zarządu Koła P. S. L. oraz 
Spółki oszczędności i pożyczek. 

Barwałd Średni, pow. Wadowice. Podpisy eñ- 
łej gminy. 


Obrona spetwarzonego narodu. 


Mowa prezydenta ministrów, Witosa, wygłoszona 
w Sejmie ustawodawczym we środę, w odpowiedzi na 
osławioną mowę angielskiego premiera w sprawie Gór- 
nego Śiąska, była wypadkiem dnia nietylko w Polsce, 
ale zapewne i w całej Europie. Była to w całem tego 
słowa znaczenin obrona spotwarzonego narodu. 

Fremjer angielski posunął sią w swojej mowie 
stanowczo za daleko. Obsypał naród nasz i rząd obał- 
gami, potraktował Polskę gorzej, niż kiedykolwiek trak- 
towuł jakąkolwiek murzyńską kolonję, stawiał tezy fał- 
szywe., postugiwał sią argumentami, nie wytrzymniacemi 
krytyki, wszystko w tym celu, aby w ojinji świata ca- 
lego usprawiedliwić swoją germanofilską pointy k=, uspra- 
wiedliwić dążenie własne, aby Polskę pozbawić korzy- 
ści, jakie jej daje traktat wersalski w odniesieniu do 
«%rnego Śląska. 

Ton mowy prezydenta Witosa odbija zasadniczo 
od gwałtowności mowy Lloyda George'a, i odbija ko- 
tzysinie. Polski promjer nie dał się unieść uzasadnio- 
aemu uczuciu oburzenia, ale w sposób społęyjny, rze- 
szowy, operując argumentami, nie dającymi się obalić 
ani podważyć, bił wywody Lłoyd George'a, oparte na 
jałszywych przesłankach, albo, poprostu mówiąc, na 
'gnorancji stosnnków w Europie środkowej, i godnie, 
«le stanowczo, odparował obelgi, izacone narodowi poi- 
skiemmu przez premjera Anglji. 

Na podstawie cyfr, wziętych ze statystyk niemigc- 
kich, wykazał prezydent Witos niezaprzeczalną polskość 
Śląska Górnego. Prawa Polski do tej ziemi oparł na 
traktacie wersalskim i na wynikach plebiscytu, stwier- 
1zając, zmowa na podstawie cylr, że liczba gmin, które 
się opowiedziały za Poiską, jest w okręgu przemysło- 
wym trzy razy większą, niż liczba gmin, która sią opo- 
wiedziały za Niemcami, — który to stosunek bloyā 
George wprost przekręcił. Na podstawie dzieł nauko- 
wych wykazał premjer Witos błędy Lloyd George'a, 
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należny tym bohaterom. przypomniał, że na pobojowi: 
skach Fiancii hojnie lała się też krew synów szlache” 
tuej Ameryki, która jedna naprawdę bezinteresownie 
wdała się w wojną o nowy porządek świata i spra- 
wiedliwość. Pudniósłszy, że 14.000 (Górnoślązaków wstą- 
piło do armji Hallera oświadczył prezydent Witos: 
„Mamy więc i prawo i odwagę twierdzić, że do wiel- 
kiego dzieła oparcia Świata ua podstawach sprawiedli- 
wości i prawa i naród polski i Polacy z Górnego Ślą: 
ska w miarę sił swoich się przyczynili“. 

. W sposób ironiczny dotknął wreszcie prezydent 
Witos niesłychanego wprost lapsusu Lloyd George'a, 
który zagalopował sią tak dalece, ża oświaaczył, iż mo- 
carstwa przyznały już Wilno Litwie. A może p. Lloyd 
George już istotnie i Wilno Litwie przyrzekł, tak, jak, 
zdaje sią, przyrzekł Góray Śląsk Niemcom? 

Podrieśliśmy tu główne momenty z przemówienia 
prezydenta Witosa. Widać z nich, że premier polski 


| operował tylko argumentami najściglej rzeczowymi i bra- 


talnej gwałtowności Lloyd George'a przeciwstawił zimną, 
spokojną pewność siebie, jaką daje przeświadczenia 
o słoszności sprawy, której się broni i świadomość, ża 
słuszność jej da się zawsze obronić cyframi i faktami. 
Lloyd Georve operował kuficznrznym frazesem, którego 
bratalność wypływała z niezrozumianej wprost u Angli- 
ka — zwykliśmy bowiem Anglików za spokojnych 
i zrównoważonych nważać — nieuawiści do mlodego 
państwa polskiego. 

Argumenty prezydenta Witosa rozbijają w puch 
zarzuty i obelgi p. Lloyd George'a. On sami już, zdaje 
kię, zrozumiał, ża się zagalopował, że poszedł za daleka 
Silna reakcia przeciwko jego mowie, jaką mógł zaobsere 
wować we Francji, we wszystkich organach jej prasy, 
bez wyjątku, otworzyła mu zapewne oczy na niewła- 
ściwość kroku, juki popełnił, wygłaszając swoją, istotnie 
w dziejach niesłychaną, mowę. Odpowiedź prezydenta 
Witosa, przygważdżając jego nieznajomość stosunków 
na Góroym Śląsku, wykazając niezbicie fałszywość jego 
twierdzeń, musi wywołać w świecie echo odpowiednie. 


eytując nawet dzieła angielskie, stwierdzające bez- Oczywiście zachodzi tu pytanie, czy prasa zagraniczna, 
względną polskość Górnego Śląska, oraz dzieła niemiec- | będąca, jak wiadomo, w. rękach żywiołów, Polsce tak 


kie, niewątpliwie w Aùglji znane, które iwówią to samo. i 


Przytoczjł wreszcie p. Witos własne słowa Lloyd Geor- 
ge'a, wygłoszone w r. 1919, że Polska ma prawa. do 
Górnego Śląska, 

Bardzo silny ustęp w mowie prezydenta Witosa 
dotyczył tej części mowy Lloyd George'a, która godziła 
wprost w honor polskiego narodu. Prezydent Witos 
stwierdził, że „mocarstwo pruskie wyrosło na grobie 
Polski“, ż6 „zbrodnia rozkiorów wymagała okupu krwi“, 
Lloyd George część krwi, przelanej przez aliantów, 
zrzucił na głowy Polaków. Sąd historji stwierdza, że 
całość tej krwi musi spaść na tych mężów stanu, któ- 
tzy Polskę wpędzili do grobu. Jeżeli Lloyd George za- 
rzucił Polakom, że musieli walczyć z wojskami Ententy, 
tę nie chciał pamiętać o tem, że w pruski mundur wpę- 
dzili Polaxów mężowie stanu tacy, jak angielski mimi- 
aler Pitt, który przyklasnął rozbiorom Polski i jak ci 
angielscy mężowie stanu, którzy pozwolili na utopienie 


powstań polskich w morza krwi. Wojsk pelskich, któ- | 
reby walczyły z*wojskami Eutenty z własnej woli, — | 
stwigrdził prezydent Vritos — nie byłe. Skoro p. Lloyd 


wiadomość w sk 
w Borzęcinie, p. Borzęcin. 


s Mayfarth et Comp., 


samo, jak Lloyd George, wrogich, odpowiedź tą przy- 


niosła w całości, czy i jak ją naświetli. Jeżeli ją tylko 
przyniosła, to o sąd narodów -zachodnich, sąd przede- 
wszystkiem narodu angielskiego, jesteśimy spokejni. 
A w takim razie będzierny mogli być spokojni i o los 
tej części Górnego Śląska, której większość gmin w ple- 


biscycie oświadczyła sią za Polską. i 
Odpowiedź prezydenta Witosa była wielkim czye 


nem politycznym. 


4.000 Mk p. do końca roku dostanie kucharka na 


małe gospodarstwo wiejskie. Józef Słomka, Świątniki Górne, 
Nr 293, koło Krakowa. 611 


Jest do sprzedaniń dowa w Borzęcinie. Bliższa 
ih p. Oświesimskiczo, przy p 
5 


Prusę oraz młynek do wyrobu win owocowych, 
jedeń, mało używane, sprze- 
am. — Kaz. Daszkowski, Łańcut. 22 


Prasę do wyrobu dachówek cementowych naj- 


George wypomniał nam krew żołnierzy angielskich, frau- nowszego modelu, w dobrym stanie, okazyjnie, ódstąpi za 
cnskici i włoszich, to prezydent Witoa, oddając hołd raz >Betoniarnia«, Wadowice. 686 2 
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Z Górnego Śląska, 


Wskutek interwencji naszego rząda nastał jnż 
na Śląsku względny spokój; robotnicy wrócili do 
- fabryk, komendant powstańców zaś cofnął swe wojska 
na tyine stanowiska, aby tam oczekiwać ostatecznego 
załatwienia swej sprawy. Tymczasem Niemcy, ośmieleni 
przóz Anglików, zebrali w samych Niemczech oddziały 
"wojskowe i arcylerję i zaczęli ofenzywę. Wywiązały się 
nowe zażarte walki, która sią dotychczas toczą, Rząd 
polski zaraz zaprotestował u ententy w myśl słusznej 
zasady: Ja nie wysyłam tam wojsk naszych, niech i Ber- 
lin nie wysyła. Niewiadome, czy to się skończy gładko. 
Wiełzmy jednak, iż doradcami i pomocnikami Lloyda 
Georgea są żydzi; wtedv wiela sią nam wyjaśni, kto 
wszędzie stawia naszema narodowi przeszkody. Francja 
stoi wiernie przy nas i pomocy nam użycza. I ona na 
nas sią nłe zawiedzie, gdyby na nią ciężka przyszła 
chwila. ' 


List z Warszawy 


czyli 
„Nasi wrócili<. 


„Skoro lud spostrzegł, ża wzdęte wiatrami 

Białe z czerwonem proporce igrają 

Wstrzęsło się miasto radosnymi głosy: 
Nasi wracają !* 

Niemcewicz: Pogrzeb Ks. Poniatowskiego. 


Taki radosny okrzyk słychać było 22 maja b. r. 
w tej Warszawce, do której po tyla bitwach i trudach 
wojennych, wracały wojska, a mianowicie słynni szwole- 
żerowie, 

Cadowny maj roztoczył swe wdzięki, ubrał się 
w szatę zieleni, dzień niedzielny, dzień "Trójcy Przen., 
był tak cudowny, że prawdziwie żyć się człeku chciało! 
Miasto chciało uroczyście a serdecznie powitać swe or- 
lęta, to też przybrało się wspaniale. A więc ubrało swe 
piękne kamienice już to w dywany. już w różnobarwne 
ehorągwie, a któż by te rzeczy wyliczył? 

Tysiączne rzesze narodn wyroiły się na ulice, 
a wszystko dążyło ka tej bramie triamfalnej, przez którą 
powracające wojska miały wkraczać. 

Na czterech kolumnach ustawiono po jednym ua- 
szym orle białym z koroną. Orły te miały głowy pochy- 
lone nieco, jakby chciały złożyć pokłon tym; co umieli 
bronić tego zuaka. 

Przy kolumnach stanęły cztery armaty wielgachne, 
s warszawskiej zbrojowni, które ludność otaczając w kółko, 
słuchała ciekawych historyj, które im zuchowate kano- 
piery prawili. A obok widać było karabiny w kozłach 
i lasce z chorągiewkami, a to wszystko było umajone 
zielenią i kwiatami, jakby nieprzymierzając te nasze 
starodawne druchienki na weselu (bo teraźniejsze wsty- 
dzą się kwiatów, za te chodzą rozmamane niby mamki). 

, A te straszne instrumenta wojenne tak umajone, 
to ci wyglądają na oko tak niewinniuchno niby, a jednak 
ile to KŚ pozbawiły ludzi życia! 

od kolumną Zygmunta był szykowny oł 
przy którym ódprawił Mszę Św. ka. Pufy pany Gaj 
nawiasem mówiąc, osoba, któraj jest wszędy na tylo. 


B o 


Czy na długo, Bóg że wia, bo Moskala mało zabić, trza 
go jeszcze obalić. Ale na razie pobity i „Nasi wrócili!* 


Wkoło ołtarza władze wojskowe i cywiine oraz 
zagraniczni dygnitarze, kapiący od złota i orderów, roju 
żołnierzy różnej broni, a wszystko piękne i nrodne. Ó! 
bo teraz nam Pau Bóg daje urodne dzieci, oby tylko 
się to nie pobisurmaniło! 

Radości narodu trudno wam opisać dokumentnie 
Jeżeli dzielne chłopaki Kioczyli przez tę bramą z radością 
na twarzach, a z czapkami, nakręconemi na prawe okc 
czyli na bakier, to mieli słusznie. Mieii być z czege 
dumni. Usłuchali bowiem krzyku serdecznego Matki 
Ojczyzny, i $prawili się świetnie, nie gorzej, niż przed 
stu laty pułk tej samej nazwy i stroju pod Sommosierę 
niegdyś. A gdy się porówna, jaką napoleońscy szwole- 
żery, mieli wyprawę na wojnę, a jaką dzisiejsi, to kt 
wie, czy ich nie w jednym nie przerośli. 

Bo proszę pomyśleć. Pułk szwoleżerów dawnych 
składał się z ludzi bogatych, a armia Napoleona był 
nie źle wyekwipowana, broń wówczas, nie była tak za 
bójcza, jak dzisiejsza, i lud był starszy i silniejszy. 
Prócz tego mieli wodzów wyszkolonych a do tego owcga 
sławnego „toga“ wojny, Napoleona, który się cieszył 
taką sławą wielką, i którego powszechnie wtedy cały 
naród polski uwielbiał. A i do wojny miał œn talencik 
dychtyk nie lada! 

A nasza wojaki, jakża szły do bojn i z czem? 
Boso nieraz albo przyboś, w podartych murdurzch, 
a i broni tyle mieli, co im ta zagranica za drogie pię 
niądze kapneła jak jadu, i bij się żołnierza! 

Alo słusznie Lenartowicz pisał, że: „któż to chłopa 
powstydzi, kiej tańcnje, kiej bijo?“ Nie zrobili nam 
wstydu. 

Mówiae o tem, co mieli lepszego szwoleżery, a ce 
nasi, trzeba powiedzieć, ze i nasi oficerowie, kuraśne to. 
bo kuraśne, ruchliwe ani słowa, ale to przecież młódź, 

A lubo Dziadek nie mąże być porównany z Napo- 
leonem, ale na te czasy, i tdk prędko, Bogu dzięki za 
to. Żołnierz za nim przepadał, nie dbając, że wielu nia- 
bacznych starało się go ślinić. Poszło to, zobaczyło 
wroga i z pomocą bóżą złamało mu stos pacierzowy. 


A jeżeli się ta kochana wiara tak radowuła i cw- 
dowała wracając, to jakże się cieszyły z ich powrotu 
rodziny tychże, te matki i żony, co drżały wciąż z obawy 
o swych młubieńców, ci spracowani sędziwi ojcowie, BA 
cóż to opisywać? 

A któż może mieć za złe tym matkom, ojcom, żę- 
nom, braciom i siostrom, płaczącym wczoraj, którzy 
w wczorajszej paradzie swych się nia dopatrzyli b.. nie 
dopatrzą, chyba w sąd ostateczny ? 

A a samego oddziału szwoleżerów nie wróciło 50 
oficerów i do pięćset żołnierzy! Te słuszne łzy żaln otrze 
im jeden chyba Bóg i ta myśł, że ich ukochani spełnili 
wiernia swój obowiązek wobec Ojczyzny. Pocieszy ich, 
jako dobryeh Polaków, ta myśl, że ich dzieci połużyły 
sią wałem na rubieży kraju i swem ciałem zawalik 
drogą wrogom do Ojczyzny, jak to pięknia mówił nie 
gdyś Żółkiewski, i krocie bohaterów w starej Polsce. 

Tak mówili i zrobili niegdyś żołnierze biblijnych 
Machabeuszów: „bo lepiej nam zgiuąć na wojnie, nij 
patrzeć na niedolę narodu naszegol* 

Tem się pocieszajcie, że legli w swej świętej zie 
mi. Wyście thoć w tem szczęśliwi. Ale co za bolęść 
tych, których dzieci, mążowie i bracia legli w cudzej, 
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1 Op 


ą sprawę? I za to jeszcze im śmie 
? A jednak Ba tej łez dolinie i to 


zwi, za obeu. 
taži Dzordż rigas 
przemiuie ! 

Po udekorowania najwaleczniejszych krzyżami, mia- 
sto gościło zuchów obiadem w ogrodzie Saskim, a piękne 
panie z córuchaami asługiwały do stołu. Muzyki rżnęły, 
jak kroógct djabiów, a rozweselony żołnierz ćmił papie: 
ronio i spoglądał ciekawie na nadobne panienki, a myślał 
pewno w duszy: niechno wrócę do chałupy, to i a nas 
dziewuszki, jako grajcarki. 

O! cześć i spokój wieczny dla poległych, a wam 
sywym sława! Dzieci i wnnki wasze z dumą będą O Was 
opowiadać, a Polska was nie zapomni! 


Warszawa, 22 maja 1921. Jakób Bojko. 


Interpelacja 


„oałów Babicza, Dyły i in. z P. S. L. do p. ministra 
spraw wewnętrznych. 


Załączemy częściowe dowody o nadużyciach komisarza ! 


policji państwowej w Ropczycach, p. Unsinga, o bezprawnem 
jego postępowaniu przez urządzenie rewizji w Składnicy 
Kóiek rolniczych w Ropczycach w asysteucji 30 posicjan- 
tów, kciągniętych z powiatu w sam Wielki Piątek i n sce- 
regu obywateli, między innymi a p. Bieli, prezesa Rady: 


nadz. Składnicy, którego rewidowano s% rewó! warem w ręku j 


bez zoawolonia władzy, oraz o nadażyciu władzy i brania 
podarków od podwładnego personalu, P. Uusing pobrał na 
aprowizacją P. P. w powiecie 14483 kg zboża; posterunki 
kupowały również na swą rękę zboże na poczęt kontyn- 
bratu, co mogą świadkowie stwierdzić. P. Unsing wydał 
4 otrzymanych na aprowizaeję 14483 kg zboża kowalewi 
Wajdzie 200 sg za okucie sanok, stolarzowi A. Kotow- 
skiemu 160 kg także za prywatną rebotę, na co wymie- 
niamy świadzów. W księdze wydatków komendy sa sanki 
te figuruje osobna cyfra. Co do brania podarków, to zasnają 
n. p. starszy posteruck, Krzemienieski i inni, że nosili 
p. Unsingowi zające i t. p, by otrzymać lepszą posadę, 
Konie rządowe słażą p. Unsingowi do spacerów. 

Interpelanci zapytują p. ministra: 

1) Ozy znane są ma te fakta? 

2) Co zamierza zrobić, by takich ladzi, jak Unsing, 
ie słażby usanąć? 

3) Czy zechce sprawę zbadać i edpowiednio winnego 
ukarać, Inierpelanci. 


Z wiadomości giełdowych. 


W ostatnich czasach zwracają Się często lIndzie 

z zapytaniem co do losów, kuponów i innych przedwo- 
jenbych walorów zagranicznych. By zamieścić w tym 
kisranku pouczenie, zwróciłem się do kompetentnych sfer 
Lan ixowych, kióra poinformowały mnie, jak następuje: 
Na razie w dziedzinie tej panuje zastój i nasze banki 
nie likwidają tych papierów. To jednak nie znaczy, by 
takie losy; czy to serbszie, czy anatrjackie, czy tureckie 
nie miały wartości, owszem przeciwnie, niektóre z nieh 
n. p. losy serbskie, a ow lasera tureckie idą bardzo 
w górę i przedstawisją dużą wartość w stosuuka do 
1aszej waluty, Nie można wprawdzie dziś poinformować, 
zy i które numera zostały wylosowane, ale pod tym 
względem można być znpełaie spokojnym, bo papiery 


takie przedawniają się dopiero w 30 lat od wylosowa- 
nia, a więc wartości w nich zawarte nie zginą, przes 
ciwnie, skoro tylko nastaną normalne stosunki w świecie 
bankowym i handlowym, należytość można będzie uzy- 
skać, Przedstawiają one dużą dziś wartość i to wartość 
ciągle sią zwiększającą, należy je więc szanować jako 
coś bardzo cennego. Stenisław Kulpa. 


Z Głównego Urzędu ziemskiego. 

Dnia 6 maja odbyła się pod przewodnictwem pree 
zesa Głównego Urzędu ziemskiego konferencja prezesów 
okręgowych Urzędów ziemskich wschodnich okręgów, 
oraz przedstawicieli instytucyj upoważnionych przez 
Główny Urząd ziemski do przeprowadzania podziała ziemi 
w okręgach labelskim, bialostockim, siedleckim, piń. 
skim, nowogrodzkim i wołyńskim, w cein omówienia 
wspólnej akcji osadniczej i kolonizacyjnej na tamtych 
terenach. 

Dia utrzymania stałego kontaktu z Głównym Urzę: 
dem ziemskim przy pianowaniu i wykonywania powyże 
szych prac, utworzona zostanie w Warszawie wspólna 
reprezentacja insiytucyj upoważnionych przez Główny 
Urząd ziemski, działająca w ścisłem porozumienia i pod 
„stałą jego kontrolą. 


Ziemia dla żołnierzy. 


Żołnierze, którzy słażyli w oddziałach, do dywizji 
górskiej należących, a praguący otrzymać ziemię na kre» 
sach wschodnich, mają wnosić podania przez dowództwo 
oddziału, w którym czynnie służyli. 

Ziemia do podziała dla żołnierzy dywizji górskiej 
przeznaczoną została w powiecie Horochów. Powiat ten 
leży na północ od Lwowa, oddalony od niego o 70 km, 
posiada ziemię I klasy i ogromne lasy rządowe. W bie- 
żącym roku będzie oddana do publicznego nżytku kolej, 
prowadząca ze Lwowa przez Stojanów do Łucka. Kolej 
ta przechodzi przez cały powiat Horochów. daiąc mu 
szybkie i tamie połączenie z głębią kraju. 

Inwalidzi, odznaczeni i ochotnicy wojsk polskich 
otrzymają ziemię za darmo, wszyscy zaś inni żołnierze 
wojsk polskich, którzy slużbę frontową odbyli, za opłatą 
rozłożoną na spłaty przez przeciąg lat 10-ciu. Nie mają 
prawa do ziemi karani za dezercję lub zdradę. 


Pomorski podjadek. 


Szereg fachowych pism rolniczych w Polsce trzyma 
się tej dobrej taktyki, że w artykułach ograniczają się 
redakcje tylko do spraw rolniczych, unikając starannie 
polityki, a przedewszystkiem atakowania pewnych 
warstw ' społecznych i siania niezgocy. Inaczej jednak 
postępuje redakcja „Kłosów*, tygodnika urzędo- 
wego pomorskiej Izby rolniczej iZwiązka 
pomorskich Kółek rolniczych. Oto w Nrze 20 
z dnia 15 maja r. b. jakiś p. J. F. obok słusznych 
zresztą uwag o trudnościach podróżowania koleją w Polsce 
nie może darować prezydentowi rządu polskiego, iż 
„może wygodnie jeździć salonką*. A dalej przytacza 
dwa przykłady, włościanki i chłopa z Małopolski, typo- 


wych charakterów „czarnych“, chciwców lub nienków. 
Opinię o stosunkach w Małopolsce ujmuje w lapidarna 
zdania: „Dotarłem wreszcie do Małopolski, tego kraju 
iście bolszewickich cen i paskarstwa niektórych okolic“. 
I znowu podaje przykłady ujemne, wysokich cen. Nie 
lepiej też autor obszedł się z Kongresówką. 

Ani jednego rysu dodatniego; autor widzi u nas 
wszystko w czarnych barwach. Jema osobiście wolno 
mieć takie zdanie, ale ogłaszanie go w piśmie i to rol- 
niczem innej dzielnicy jest rzeczą złą i szkodliwą. 

Zapytujemy też prezydenta pomorskiej Izby rol- 
niczej, p. Tempskiego, czy za jego wolą i wiedzą ata 
kuje się prezydenta rządu w organie urzędowym Izby 
i czy przez eurabianie ujemnej, jadnostronnej opinji 
wśród rolników Pomorza o Małopolanach i wywoływa- 
nie wśród tych ostatnich rozgoryczenia, dąży się do ze- 
spolenia dzielnic Polski w jedne całość?... 


„O miłości bliżniego słów parę", 


Jest w Białej Niżnej, tuż koło Qrybowa, kiasztor 
S. S. Demłaikanek, znany szeroko z tego, ża na 950 mor- 
gów grnutn niema tam co jeść, ani siać, że całe połacie 
ziemi leżą ugorami, a siostry biorą przydziały ze wszystkich 
instytucyj rządowych i prywatnych. W tym klasztorze słu- 
żył na t. zw. ordynarji niejaki Józef Paszyna wraz z żoną 
i dziećmi. Miał dach nad głową, 1 krowę, kawałek klasztor- 
nego gruntu i odrabiał pańszezyznę przez lat 15. Przebył 
wojnę — został inwalidą — nagle siostrom wpadło do głowy, 
łe inwalidzi te Indzie niepewni — zresztą sierani na zdro- 
win, nie potrafią jak zwierzęta harować, Więc przełożona 
siostra oświadcza — pójdziecie Bobie od nas. Biedak czytał 
gdzieś w gazecie, że jost ustawa o ochronie drobnych dzier- 
ławców i powiada — nie, bo ustawa mnie chroni, Wtedy 
konsyljum sióstr, które pod pokrywką jukiejś pracy humani- 
tarnej objadają powiat, krzyknęłu jednogłośnie: „bolszewik*— 
na cztery wiatry z nim, Ale to przeciez człowiek — nie pies. 
Więc trzeba jakiegoś pretekstu. Wpływy są — ludzie się 
znajdą, domek biedaka się wali, nie wolno w nim mieszkać. 
Na ulicę z bolszewikiem. I tu zaczyna się prawdziwa tra- 
gedja sługi klasztornego. Siłą usunięto ge a domku, wyrza- 
cono manatki na ulicę — zdychaj dziadu, ce śmiesz powo 
ływać się na jakąś ustawę. Za parę dni do tego samego 
domn bez żadnej komisji wprowadził się ogrodnik klasztorny. 
Drobny dzierżawca przez dwa dni nie miał dachu nad gło- 
wą.*Krowa, jedsna jego i rodziny Żywicielka, porykiwała 
s głodu i ogłaszała przechodniom o litościwych sercach sióstr 
i ich pokpiwanin sobie z ustawy. Na szczęście znależli się 
lndzie czuli na nędzę bliźniego, przyjęli ginących pod swój 
dach — krowy jednak niema gdzie paść, bo wszędzie bieda. 
Przedstawiamy to zdarzenie szczegółowo dlatego, by wszyscy 
ludzie wiedzieli, czem są niektóre nasze klasztory, co się 
w nich iw bardze wiełu plebanjach dzieje. I takie dobra, 
na których żyć i pracować mozą dziesiątki familij a ko- 
*myścią dla państwa | siebie, mają być dzięki księżom i ich 
liznniom parcelowane dopiero pe porozumieniu się ze Stolicą 
apostolską. Takie obszary powinny być natychmiast rozparee- 
lowane, bo krzywdy, jakie się tam dzieją biedakom, wołają 
o pomstę do nieba. — Za pow. Radę ludową 

Jan Cieluch x Berdechowa, 
E. Blank, garbaszia skór, obok stucji kolejowej, 


w Łańcucie, przyjmuje skóry wszelakiego rodzaju do gar- 
bowania po cenach umiarkowanych. 612 
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CEP sąę |. 
Do rokatnikÓW przemys KO. 

Pomimo jak najdalej idących ustępstw aunas 
nych ze strony przemysłowców naftowych, wstrzymać u 
się od pracy, czyniąc może bezwiednie zadość asl- “© 
międzynarodowych haseł, czyhających na zgubą polskies= 
przemysłu. Jak wiecie, podwaliną majątku narodowse». 
Polski jest nasz potężnie sią rozwijający przemysł D2- 
ftowy, który stanowi źródło zysków dla państwa, prze- 
mysłowców oraz dziesiątek tysięcy robotników polskich 
ich żom í dzieci. Z rozwojem tego przemysła jest Śc:ś:e 
związany dobrobyt Państwa i jego obywateli. Upadek 
przemysła — to obniżenie dobrobytu, spadek wartości na- 
szego pieniądza, wzrost drożyziy i nieńsia iniu praci® 
jącego. Wierzymy, że hasło do strejku nie wysziu od wa~. 
lecz rzucone zostało podstępnis z zagranicy wrogiej, by 
tą drogą Ojczyznę naszą zniszczyć. 

Każdy z was, uczciwie myślący. wie dobrze, jak 
straszne szkody może przynieść stiejk. Zniszczy on lab 
podkopie warsztaty waszej pracy, na które z zazdrośc a 
spoglądają nasi wrogowie z Berlina, przyniesie nieoil 
czalna szkody nietylko przemysłowi, ale przedewszyst: 
kiem wam samym i waszym rodzinom. 

Zniszczenie przemysłu, to niedola luda pracnjącego 
a radość naszych wrogów, którzy goręcej niczego nit 
pragną, jak udowodnienia wobec Świata, że Polska jot 
Państwem nieudolnem, bez przemysłu, bez iada, ssłow 
Państwem, którema mie można powierzyć okręgu pre-- 
mysłowego, 8 więc i Górnego Sląska bez straty dla go- 
spoilarki Iiuropy. Z tegoż tu powodu przemysł nioma cki 
nietylko nie strejkuje, ale prasuje nie 8, lecz 10 godzia 
dziennie, a każdy obywatel tamtejszy uwaza ża swój 
święty obowiązek jak najrychlej i najpotężniej narucio. 
mić swój przemysł, gdyż dobrze wie, że tylko tędy droga 
do dobrobytu Państwa i jego obywateli. 

Dlaczegoż właśnie a nas w tej tak drogo okupione; 
Ojczyźnie ma być inaczej? 

Wiecie dobrze, że przemysłowcy naftowi duli liczna 
dowody życzliwości dia klasy pracującej, uwzęlędniając 
wszelkie jej postulaty ekonomiczne, z wyjątkiem tylko 
żądań natury politycznej, żądań obcych naszemu astro- 
jowi, naszej wolnej Ojczyzny, żądań, które dążą w myśl 
życzeń naszych wrogów do dezorganizacji i zguby prze- 
mysłu. — Ńaszem hasłem narodowem polskiem jest 
„Welność!*. 

Tymczasem żądsnia politycznej natury pewnej 
parcji chcą nam i Wam woiność tę odebrać, i narzucić 
jednostrouny kiernnak, idący pod kątem międzynarodo 
wych, wywrotowych haseł. Dlatego kazano Wam Stra; 
kować! S:rajkujacie więc po to, abyście mogli być nie 
wolnikami jednego tylko stronnictwa, które Wam na 
rzuca swą wolę. Nikt Was do pracy zmuszać nie będzie, 
mozecie strajkować, jak dłago sami chcecie, sie wiedzele 
dobrze, że strajkujecie przeciw samym sobin, że straj- 
kujecie przeciw wolności pracy 1 swubody waszych za 
patrywań. W imię haseł narodowych polskich, w imię 
rozwoju przemysłu i dobrobyta i w interesie Waszym 
własnym mamy obowiązek wezwać Was do pracy. 

Robotnicy! Przemysłowcy naftowi powitają z ra 
dością Wasz powrót do pracy i spełniać bąią w miarę 
możności Waszą dalsze ekonomiczne żądania. Robotnicy 
polscy! Nie dajcie się osznkiwać fałszywemi argumen 
tami, nie dajcie sią zaprowadzić tam, gdzie międzyna» 


á 


Pau 


« 
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tedowe hasła jnż zaprowadziły przemysł rosyjski to jest 
w ruinę przemysł i w skrajną nędzę lud. Nie zapomi- 
najcie, ża kazdy dzień bezrobocia zbliża do upadku nasz 
przemysł naltowy, tak ważny dla rozwoju Państwa i jego 
obywateli. Każdy dzień bezrobocia powiększy drożyznę 
i przyniesie nieobliczalne straty dla przemysłu i dla 
klasy pracującej. Jasnom też jest, że bezrobocia podko- 

- poje zaufanie do naszego przemysłu naftowego, wskutek 
czego powstanie nowych kopalń, a więc nowych źródeł 
zarobku i warsztatów pracy będzie wstrzymane. Polski 
robotniku naftowy! który nie jesteś międzynarodowym 
proletarjuszem, który kochasz ten zagon swej drogiej 
ziemi, który za przykładem Ojców Twoich, obok zajęć 
kopalnianych i iabrycznych, także nprawiasz rolę, który 

jestes wolnym obywatelem wolnej Polski, wracaj da 
pracy, a przywiitamy Cię szczerem i serdecznem „Szczęść 
Boże“! Izba pracodawców w przemyśle naftowym. 

Krosno, w maju 1921. 


plarzy, pomiędzy Górnoślązaków je rozrzucano, co oczy- 
wiście pomogło, że znaczna część Górzoślązaków nie 
głosowała za Polską. 

W ostatniej zaś chwili, na parę dni przed podpi- 
saniem pokoju i plebiscytem, kiedy zbolszewizowani ro- 
botnicy kolejowi w Królestwie za obce pieniądze strejk 
rozpoczęli, ażeby utrudnić rządowi zawarcie pokoju, 
a Witos sią zdecydował na czyn stanowczy — zgnie: 
cenie strejka, — Stapiński pisał w „Przyjacielu“, że 
„kij ma dwa końce*, inaczej mówiąc, militaryzację ko- 
lei nazwał „kijem, który się powinien przeciwko rzą” 
dowi odwrócić”. Ta już przeszedł p. Stapiński samego 
siebie. Bo żeby sią już tak spodlić i wyzbyć wszelkich 
uczuć patrjotyeznych, polskich i ludzkich„aby przeciwko 
swojej Ojczyźnie i naredowi spiskować, chcieć temsa- 
mem rewolucji i dalszej wojay, a temgamem łez i nę- 
dzy ludu, na te potrzeba mieć czarne naprawdę sumie- 
nie, miedziane czoło, pozbyć sią cienia uczciwości 
i wszelkiego wstydu. A mimo to są jeszcze osobniki co 
potrafią bronić Stapińskiego, co więcej, potrafią w jego 


Ę WY |organie „Przyjacielu“ wypisywać morały pod adresem 
Uderzcie SIĘ W piersi! wadia i PPiastowcówk Oto niejaki p. Kaźmierczak, wójt 


Są w społeczeństwie osobniki tak zwyrodniałe 


(z Bieńkówki zabawił sią w dyplomatę i w N-rze 16 


2 pozbawione wszełkich ludzkich i obywatelskich uczać, | „Przyjaciela“ rozpisuje się na temat „niedołęgów i szkod- 
że dla dogodzenia stronniczej czy najczęściej osobistej | ników“, przyczem oczywiście „szkodnikami“ są wszyscy, 
ambicji gotowi są poświęcić nawet szczęście całych po-|oprócz Stapińszczyków. Artykał, podlany sosem anty- 
koleń i dobro Ojczyzny. Jeśli my w Polsce nie mamy |endeckim, nie obchodziłby nas wile, gdyby nie był 
mic do gadania — powiadają — to niech raczej ta Pol-|przepsłniony kłamliwemi podejrzeniami i twierdzeniami, 
„ska zginie, niech jej nie będzie, albo niech to będzie zwróconemi przeciwko naszemu strounictwu. Dlatego 
%arzeł, twór suchotniczy, nędzna lepianka, w której warto sią zainteresować jego treśeią, choćby dlatego, 


udręczony lud zginąć musi. Zdrajcy ci od zarania na 
szej państwowości w tym kierunku tytko pracowali, aby 
Mmd czuł się w tej Polsce nieszczęśliwy, a Polska, by 
byla biedna i mała. Przez czas największych barz 
(i nieszczęść do niczego dobrego ręki nie przyłożyłi, nic 


„do kładzenia fundamentów nie pomogli, pożar zamiast po 
/gasić rozniecali, a gdy właśnie na skutek ich przekię-, 


tych szachrajstw i roboty antypaństwowej, nie mogło 
się w całości wszystko dobrze udać, dziś leją obłudnie 
krokodyle łzy ci zdrajcy Ojczyzny i parobki niemieckie 
ey bolszewickie. Pamiętamy aż nadto dobrze stanowisko 


Btapińskiego, Putka i Sanojcy w czasie najazdu nkraiń- 


skiego na Lwów, odwrotu z pod Kijowa, wreszcie przed 
płebiscytem na 
kolejowego. Co oni wtedy robili? Stapiński przyjechał 
w czasie ofenzywy ukraińskiej pod Lwowem do Kro- 
sna, i na akutek jego mowy 400 ochotników 
rozeszło się do doman; w gorących dniach sierp- 
miowych i najazdu bolszewickiego nie poparł Witosa 
i do rządu nie wszedł, bo bolszewików czekał, a Putek 


ląsku Górnym, oraz w czasie atrejku | 


,aby.się dowiedzieć, eo jest szczytem bezczelności. Biada 
| wiec Raprzód p. Kaźmierczak, że się „trąbiło z hakiem 
niezmiernym hejnały zwycięstwa, zaniedbnjąc sumien- 
nej i gorliwej pracy na terenach plebiscytowych, gdzie 
należało podjąć silną agitację i uświadamiać ludność 
łską”. 
Otóż stwierdzić należy, że w czasie najgorętszej 
walki piebiscytowej nia „trąbiło* się zwycięstwa, ale 
ostrzegało się naród przed grożącem niebezpieczeństwem, 
robiło się wszystko, ażeby zwycięstwo wypadło po Ra- 
szej myśli, a najlepszym na to dowodem jest fakt, że 
Piastowcy i wszystkię stronnictwa, nia wyłączając ną- 
wet socjalistów, wysłały ma Górny Śląsk najięższych 
mowców i agitatorów, którzy tam dzień w dzień praco- 
"wali i urządzili tysięcy wieców. W tej pracy ple 
|biscy towej, ciężkiej, połączonej z wiol- 
kiemi trudnościami i niebezpieczeństwem 
życia, brakło tylko ludzi ze stronnictwa 
|Stapińszczyków, co jednogłośnie stwier- 
dzili wszyscy działacze i wszystkie gazety! 


śmiał się śmiechem szatańskim, że „to tylko panowie, I jeżeli — jak zaznacza p. Kaźmierczak — „cały 
i księża boją się o swoje głowy, ale Indowi nic złego | naród walczył tm, jak lew, o tę perłą ziem polskich, 
bolszewicy nie zrebią*. Do Komitetu obrony państwa, Górny Śląsk, i hojnię rzacono grosz ofiaray, gdzie tyłko 
mie wszedł, a na wiecach mówił: „Naprzód niech idą, kto się ruszył, w urzędzie czy kościele, składał na ple- 
na wojnę księża, urzędnicy, a potem wy pójdziecie”. | biscyt“, to włsanie w tej agitacyjnej robocie i w efiarno- 
Oczywiście księża i urzędnicy wszyscy nie poszli, Pu-|ści, nie było zupełnie Stapińszczyków widać, nikt z ich 
tek „doktor“ także nie poszedł, ale i chłopi pokazali| menerów nie urządził wiecu plebiscytowego i feniga na 
mu figę. fundusz plebiscytowy nie złożył. „Przyjaciel“ w tym 
Przed plebiscytem zaś spółka Stapiński—Putek— | czasie nie nrządził żadnych składek, gdy n. p. „Piast“ 


Sanojea, tak gruntownie i przekonywojąco zohydzali co tydzień drukował całe stronice z wykazem datków, 
law czasie, gdy Piastowey nrządzali pó wioskach ty- 
| siące wieców plebiscytowych, Stapiński, Putek, Sanojca 
ji oczywiście p. Kaźmierczak zastanawiali się nad tem, 
!eoby też nowego o Piastowcach napisać. Zresztą niech 


w „Przyjacielu“ Polską i ntwierdzali Górnoślązaków 
w przekonaniu, że Polska — to drugie więzienie i piekło, 
że aż wszystkie gazety niemieckie przedrukowywały te 
piwocisy na własne państwo w setkach tysięcy egzem- 
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p. Kaźmierczak poda w „Przyjaciełu*, wiele tysięcy ze- 
brali Stapińszczycy na plebiscyt, ile wieców plebiscyto- 
wych urządzili? Kto z mienerów „lewicy“ był na Śląsku, 
cu wogóle api zrobili dla przyspieszenia zwy- 
cięstwa na Górnym Śląska? Niestety! Nic nie inożecie 
dodatniego napisać, cała wasza „robota“ szła wtedy na 
pożytek naszych wrogów, Prusaków, i dlatego, aby od- 
wrócić od siebie przekleństwo, jakie dziś spada ua wa- 
sze głowy, próbujecie siać waszym zwyczajem same 
kiamstwa i podejrzenia, a pan, panie Kaźmierczak, nie 
walasz się w swoim idjotycznym wywodzie twierdzić, że: 
„Rząd winien temu, że setki tysięcy głosów padło na 
niemiecką strong“. Zaprawdę! Trzeba być Stapińszczy- 
kiem albo obłąkanym, aby z lekkiem Sercam coś po- 
dobnego napisać. Chcesz wiedzieć, kto winien, że 250.000 
głosów padło więcej za Niemcami, niż za Polską? Otóż 
wasza obojętność, zohydzauie Polski i Witosa, wasze 
dążenia do anarctji, chwalenie strejków, ogłaszania Pol- 
ski za najbardziej obdłużone państwo na świecie, wasza 
psie wycia na rząd i Poiskę, co Niemcy drukowali 
i Górnoślązakom do czytania podawali — to odstraszyło 
Polaków górnośląskich od głosowania za Polską. Niemcy 
bowiem rozbębniałi gorliwie to, co się w Polsce działo 
i zohydzali w ten sposób rządy polskie. To jest naga 
prawda! 

Są rzeczywiście u nas ladzie, którzy nie chcą, 
aby Sląsk do nas należał. Nie chcą oni, aby w Pul- 
„sce dobrze się działo, aby był ład, dobrobyt i szczę- 
ście, bo nie mogliby wtedy wichrzyć i burzyć, pod 
kopywać rząd, pracować dla Niemców i bolszewików. 
i dlatego w myśl zasady szatańskiej: „lm gorzej tem 
lepiej“ podtrzymują auarchją, są przeciwni wprowadze- 
Bia w Polsce spokoju i reform społecznych, knują spi 
ski przeciwko własnemu państwu. A do tych należy 
Stapiński ze swoim sztabem. Można z czystem sumie- 
niem na podstawie doświadczenia napisać, że tak, jak 
w czasie wojny, w tych miejscowościach, gdzie było 
najwięcej Stapińszczyków, całe oddziały dezerterów sie- 
łzinły w domu na skutek agitacji „Przyjaciela“, tak 
w czasia walki o Górny Śląsk, Stapińszczycy wszędzie 
zdmówili składek i wystuków w pracy dla Śląska 
I dlatego, jeśli dziś gryzie was sumienie i chodzicie 
z piętnem Judasza, to się uderzcie w piersi, zaprzestań- 
tie waszej szatańskiej roboty, a Polska wam wybaczy, 
jak tylu jaż wyrodnym synow wybaczyła.  Ma-czu-ga. 


KRONIKA. 


x Kalazdarzyk tygedniowy. Niedziela, 29 maja: Marji 

agdaleny; poniedziałek, 30 maja: *Feliksa; wtorek, 31 
maja: Anieli; éroda, | czerwca: Jakóba; czwartek, 2 czerwca: 
Marg ua piątek, 3 czerwca: Klotylda; sobeta, 4 czerwca: 
Franciszka; niedajeta, 5 czerwca: Bonifacego. 


_ Komunikat urzędowy przebiegu księgosuszu. W prze- 
ciągu marca przebieg Księgosusza był następujący: zlikwi- 
dowano zarazę w 33 miejscowościach, wykryto i skonstato- 
wano 17 nowych ognisk, ogólna jleść miejscowości zapo- 
wietrzonych była w przeciągu miesiąca 79, ileść sztuk cho- 
rych i podejrzanych o zarszę 144, zabito 124, padło 21, 
wyzdrowiało 10. 

Qd początku wybuchu zarazy do dnia 1.go kwietnia 


- 


1921 r. zpowietrzonych miejscowości było 300, bydła cho- 
rego 7436, zabito 3761, padio 3018. 

Utworzono parę oddziałów lotnych, mających za za- 
danie dedatkową rejestrację całego pogolowia zapuwietrzo- 
nych powiatów, celem wykrycia wszystkich utajonych ognisk 
zarazy 

I w pierwszych dniach marca otrzymano pierwsze 
partje surowicy przeciwksięgosuszowej wyproankowane w kraju, 
jednocześnie na stacji przeciwksięgosnszwej w Puławach 
i na stacji prowizorycznej w Rrześciu Litewskim. W daiach 
6-go i 7-go przeprowadzono pierwsze.szczepienia i w prze- 
ciągu miesiąca zastosowano szczepienia -.w 9 ciu miejst0- 
wościach. gdzie zaszczepiono ogółem 1262 sztuk. Wobec za- 
kończenia prąc i zabiegów przygotowawczych, stacje prod i- 
knjące surowitę będą w stanie na kwiecień dostarczyć po- 
trzebne ilości surowicy na zaszczepienie całego pogłowia 
wszystkich zupowistrzonych miejscowości w b Kongrevówce. 

Znaczna stosunkowo ilość podań, wnoszonych da 
urzędów państwowych bez niszczenia należnej opłaty stem- 
piowej. a więc nie zaopatrzonych w znaczki stemplowe na 
10 Msp. od pierwszego arkusza, a po 5 Mip. za każdy dal- 
szy arknsz oraz po 2 Mkp. od każdego załącznika zmusza 
tntejszy urząd, w myśl reskryptu ministerstwa skarbu, do 
zwrócenia uwagi wszystkich warstw społeczeństwa na oko- 
liczność, że opłaty stemplowa stanowią na rówui z podatkami 
odmienną jedynie formę daniny obowiązkowej na rzecz 
skarhn państwa, Uiszczanie zatem tych opłat jest obowiąz- 
kiem publicznym. Okręgowy Urząd Ziemski wobec. powyż- 
szego przypomina, iż wnoszenie podań nienależycie ostąmplo- 
wanyeb pozostanie bez odpowiedzi, a to zgodnie z art. 24-tym 
dekretn z dnia 7-go lutego 1919 r. Dz. p. Nr 14. W inte- 
resie przeto ludności przypomina się, że wszelkie podania 
do urzędu należy ostemplować. 

s Zjazd delegatów Kór Centralnego Związku mło- 
dzieży wiejskiej. W dniu il i 1% czerwca b. r. odbędzie 
się w Warszawie doroczny Ogólny Zjazd delegatów Kół, na- 
łeżących do Centralnego Związku młodzieży wiejskiej. Wszel- 
kich informacyj, dotyczących zjązdu ndziela biuro Związku, 
które się mieści w Warszawie, przy ulicy Knpernika 30 
(parter). Delegaci w dnin przyjazdn winni się zgłaszać oso- ' 
biście pod tym adresem. i 

Odznaczenie prezesa Klubu poselskiego P. S. L. 
Jak wiadomo, poseł Jan Dębski, prezes Klubu P. S. L., zgło- 
sił się w czasie ostatniej inwazji bolszewickiej do wojska, 
jako ochotn'k, i odbył całą wyprawę w ułanarh. Obecnie za 
dzielność i odwagę otrzymał dekorację „krzyża walecznych*, 
Czcigodnemu p. prezesow$ składamy na tem miejsca ser- 
deczne Życzenia z tego powodn. > 

Prof. Dybowski w Krakowis. Z Małopolskiego To- 
warzystwa rolniczego donoszą: VWe wtorek i piątek ubłe- 
głege tygodnia bawił w Krakowie prof. Dybowski Jan, de- 
legat rządu francnskiego. Tu zwiedził nasze pamiatki histo- 
ryczne, poczem odbył dłaższą konferencję w Małopo!skism 
Towarzystwie: rolniczem, zaznajamiając się z "e.umi i meto 
dami pracy Towarzystwa. W towarzystwie proi. Jury i dra 
Nowaka zwiedzono następnie Związek ekonomiczny Kółek 
rolniczych i jego składy. Związek „Jajo“, Studjum rolnicze, 
jego zakład na Prądnikn Czerwonym. „Głinkę”, szkółkę 
drzew owocowych 'Dowarzrstwa ogrodniczego, oraz ogród 
i plantacje szparagów prof. Brzezińskiego aa Sudole, P. Dy- 
bowski wziął również udział w piątkowem posiedzeniu do- 
rocznem Akademji nmiejętności w Krakowie. W szeregu 
konferencyj, posiedzeń i zebrań towarzyskich zetknął się prot 
Dybowski z przedstawiciełami nauki pelskiej į naczelnych 
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organizacyj rolniczych, od których zasięgnął gruntownych 
informacyj. Z powoda ulewnego deszczu odpadło zwiedzanie 
gospodarstw włościańskich, jednak M. T. R. umożliwiło prof. 
Dybowskiemu zetknięcie się z przedstawiciełami włościaństwa 
powiatu krakowskiego. Z Krakowa udał się prof. Dybowski 
do Wielkopolski. 

Zniesienie ograniczeń praw kobiet. W kom'sji praw- 
niczej poseł Seyda rvferował projekt nstawy o zniesieniu 
ograniczeń praw kobiet w byłej Kongresówce. Projekt rzą- 
dowy, wniesiony już w lipcu 1919 r., zupełnie nie zada- 
walnia słasznych żądań kobiet, ale trzeb» go przyjąć, aby 
bodaj na razie usunąć najbarjiziej jaskrawe przepisy Ko- 
deksu cywilnego, naruszające prawa kobiet, Po dłuższej 
dyskusji, w której między innymi zabierała głos kilkakrotnie 
poseł dr Balicka, przyjęto wniosek referenta: Komisja uznaje 
konieczność apiesznego wprowadzenia znuian systemu praw 
majątsowych między małżonkami i uregulowania kwcatji 
tej j:dnolicie dla całego obszaru państwa. Organem powo- 
łanym do przeprowadzenia odpowiednich projektów ustawy 
jest komisja kodyfikacyjna. Sejm wzywa rząd, aby spowo- 
dował komisję kodyfikacyjną, aby najpóźniej do dnia 1-go 
września b. r. projekt ustawy do Sejmu wniósł. Pozatem 
komisja postanawia przejść do szczegółowej dyskusji nad 
projektem rządowym, 

Poznańscy obszarnicy wygładzali państwo. Jak 
ztwierdzają dzienniki poznańskie, pomimo niezwykle cięż- 
kiego przednowka w tym roku, w większości majątków wielko- 
polskich stoją jeszcze niewymłócone stogi, a stodoły prze- 
pełnione są zbożem. Nie ulega wątpliwości, że wobve zapo- 
wiedzianego wolnego handlu i przewidywanej zwyżki cen, 
obywatele wielkopolsey przechowują swoje zapasy w uadziai 
uzyskania lepszej zapłaty, 

Dwa i poł miljona kredytu dla rękodzielników. Komisja 
kredytowa obwodu krakowskiego dla drobnego przemysłu i ręko- 
dzieła, Kynek gł. 30, na dwudziestem piątem posiedzeniu 
w dniu 17 maja b. r. przyznała 10 rękodzielnikom kredyt 
ulgowyew łącznej kwocie 2,520.000 Mkp. 

Ciagnienie miljorówki. W  ostatniem 
w Warszawie miljonówki wylosowano Nr. 515.656, 
dany do Łodzi. 

Ograniczenie imigracji do Ameryki. Prezydent Har- 
ding ogłosił nową ustawę w sprawie ograniczenia imigracji 
do Stanów Zjednoczonych. i 

Polska — Ameryce. Święto niepodległości Stauów 
Zjednoczonych, przypadające dnia 4 lipca, ma być w tym 
roku uroczyście w Polsce obchodzone. Będzie to manifestacja 
wdzięczności za to wszystko, co Ameryka nczyniła w Polsce 
` dla dzieci, armji polskiej i młodzieży. Dla opracowania szcze- 
gółów tej uroczystości odbyło się w sali Dekerta w gmachu 
ratusza w Warszawie zebranie. które zgromadziło kilkadzie- 
Biąt osób z pośród przedstawicieli duchowieństwa, rządu, 
wojskowości, zarządu miasta, instytucyj społecznych i prasy. 

Prezes R. G. O., rejent St. Staniszewski, przypomniał 
pokrótce, jaką rolę Ameryka odegrała w stosunku do Polski 
w trndnyeh chwilach tworzenia Bię państwowości naszej., 
Przewodnictwo objął prezes Rady miejskiej, Ignacy Baliński. | 

Zebranie postanowiło, aby obchody na cześć Ameryki 
odbyły się we wszystkich miastach i wsiach Polski. Uchwa-; 
lono więc odwołać się za pośrednictwem prasy do osób do-' 
brej woli o utworzenie komitetów lokalnych. 

Jednym z protektorów honorowych komitetu jest pre- 
gydent ministrów, Witos. 


Stanisław Kuźnłar 
gowiat Łańcut, zgubił książka wojskową w Łańcucie 


ciągnieniu 
sprze- 


ur. 1899 r. w gminie Husowie, 


część przez miejscowych włościan. Właściciel d 


Baczność ludowcy Tuchowszczyzny! 


Dnia 29 maja b. r, t. j. w niedzielę, odbędzie się 
na rynku w Tuchowie, o godzinie 9 rano, publiczuy 
wiec, z następującym porzadkiem: 

1) Sprawa Górnego Śiąska. 

2) Sytuacja polityczna w państwie, 

3) Reforma rolna. 

Za sekreturjat P. S. L. Dr Czech. 


Baczność Jarosławskie! 


W piątek dnia 3 czerwca 1921 r., o godzinie 10 
przed południem, odbędzie sią w Jarosławiu, w lokalu 
własnym, ul. Dietziusa 1. 35, zebranie powiatowej Rady 
ludowej P. S. L., z następującym porządkiem dzieanym; 

1) Zagajenie. 

2) Sprawozdanie z czynności za pierwsze półro- 
cze roku 1921. 

3) Ustawa o zaopatrzeniu iuwalidów wojennych 
i ich rodzin, oraz o zaopatrzenia rodzin po poległych 
i zaginionych na wojaie. 

4) Akcja odbudowy w związku = rozpoczęciem 
urzędowania powiatowej Komisji zapomogowej w Ja 
rosławiu. 

5) Rada powiatowa jarosławska. 

6) Sprawy organizacyjne. 

7) Wnioski i interpelacje. 

Ludowcy i ludowczynie! jawcie się jak RAP 

Powiatowa Rada ludowa P. S. L. 


Parcelacja majątków ziemskich 
na Wołyniu. 


Majątek Tesłuchów, stacja kolejowa Radziwiłłów, 
albo Rudnia Poczajowska (15 względnie 20 km). Obszar 
przeznaczony na parcelację: 328 morgów roli, 74 morgów 
lasu. Cały obszar obsiany: 200 morgów obstanej oziminy, 
138 morgów jarzyny, wszystko na 1/5 część x miejscowymi 
włościanami. 

Cena kupna 25.000 Mkp. za mórg. 

Majątek Korytno, gmina 'Tesłachów, stacja kole- 
jowa Radziwiłłów albo Rudnia Poezajowska (15—20 km). 
‘Obszar przeznaczony na parcelację: 156 morgów roli, 239 
morgów zrębu (bardzo dobrej ziemi do użytku jako korczu- 
nek), 114 morgów łąk. Cały obszar obsiany jarzyną na "fg 
je 900 m? 
materjału sosnowego na pnia w sąsiednich lasach bez- 
piatnie. a to w grubeściach 20--30 em średnicy i od 3 mc- 
trów dłnzości. 

Cena kupna 25.000 Mkp. za mórg wraz ze zbiorami 
i buduleem. 

Majątek Siestratyn (folwark poczajowski) gmina 
Krupiec, powiat Dubno, stacja kolejowa Radziwiłłów (6 km). 
j Obszar przeznaczony na parcelaeję: 400 morgów roli, 150 
morgów łąk, 10 morgów lasu sosnowego zrębnego, 2 czwo 
raki, stodoła, dwie stajnie, 20 morgów obsiane zbożem ozi: 
mem, reszta obsiana jaTzyną, 

Właściciel dodaje tyle metrów drzewa, ile zabraknie 
do bndowy, ażeby każdy m osadników otrzymał 2 m? 


e02 na mórg, 


Cena kopra 18.000 Mip. za mórg z drzewem i zs ziemniaków do sadzenia i 20 wagouów mąki i to w cza- 
słowami, rie wiiczając wymienionych wyżej budynków, gie ciężkiego przednowka. Spółka „Płon* dostarczyła 
Cena badynków wedie oszacowania. tak ludBaści powiatu tarnowskiego, jako też i okolicz- 
Majątek Smordwa i Berchy, gmina Młyaów, po-|nych, znaczne ilości taniego płótna, skóry i butów, na- 
wiat Dubno. Stacja kolejowa Dabno (10 km). Obszar prze- | stępnie nawozów sztucznych, oraż maszyn rolniczych, za 
smaczopy na parcelację: 460 morgów roli, 40 morgów lasu, | przeszło dwadzieścia miljonów marek. Przedstawiciaie 
800 m’ dębiay i 160 m? spału. Cena kupna 23.000 Mkp. gwuin niejednokrotnie wyrażali „Pionowi* na swye ze- 
sa mórg wras z drzewestanem (na 9 morgów roli 1 mórg braniach uznanie i podziękowanie za wyratowanie lud. 
lasu). ności powiatu od nędzy | głodu. Mamy niezłomną na 
Majątek Bokujma, gmina Zniahinin, powiat Dubno, dzieję, ża i nadal odnosić się Indność będzie do „Plunu* 
sieeja Kolejowa Dubno. Obszar przeznaczony na parcelaję: z całem zanfaniem. j 
400—500 morgów roli w jednym kompleksie. Właściciel Lndzie złośliwi, niepoczytalni i zazdrośni, że włoś- 
dodaje 500 m3ymaterjała dębowego bezpłatnie w grubościach cjania potrafili zorganizować i potrafą rządzić tak 
B0—30 cm średnicy | w długości od 3 m. w górę. ogromną Spółyą, pragną podkopać powagę instytucui, 
Cena kupna wras z drzewsm 23.000 Mkp. za mórg. j zniszczyć z takim trudem jednę z najlepiej zorysu: 
Majątek Szczenictynok Mały i Janiewicae, zowanych i prowadzonych — jak wykazała lastrac a 
gaina Poryck, powiat Włedzimiers Wołyński. Od stacji ko- z „Patronatu* — Spółek rolniczo-handiowych. Ob» 
łejewej Iwańcze 2 km, od Sokala 20—25 km. Obszar prze- („wiązkiem każdego gospodarza-rolnika jest Bä- 
anaczony na parcelację: 800 morgów roli, 800 morgów łąk ;jeżeć do instytucji rolniczej, jaką jest „Plon“, który 
t 100 morgów stawu. = ite w przeciągn tak krótkiego czasu zyskał sobie ju. 
Cena kopna 22—25.000 Mkp. za mórg roli, 18— ' ogólne zanfanie n rolników, albowiem liczba członków 
30.000 Mkp. za mórg łąki, około 10,000 Mkp. za mórg wynosi przeszło 4 tysiące. Zapraszamy Was, bracia włoś 
atawn i moczar, cianie-rolnicy, byście stawili się gromadnie na zgruma- 
Majętność Rzęśniówka, gmina Zarndzie, powiat dzeniu członków Spółki w dniu 30 maja b. r. Na ze- 
Krxemieniec, stacja kolejowa Kornaczówka na linji kolejo- pranin tem będzie prezes Rady nadzorczej naszej insty- 
wej Zbaraż—ZŁanewee. Obszar: 700 morgów roli (pierwszej tacji, premjer p. Witos. Pragniemy, by do Spółki „Plon“ 
jakości wraz z budynkami), dom mieszkalny, 2 budynki dla | najężeli wszyscy rolnicy; pragniemy dla Spółki wybnudo 
Gieżby, jedna stodoła murowana, stajnia murowana, ślaza | wać dnże magazyny; pragniemy stworzyć w powiecie 
betonowa pod przyszły młyn, spuszczony stawek. 100 mor: i tarnowskim silną kooperatywą rolniczą, któraby była 
gów, obsiane oziminą, reszta obszaru obsiana jarzyną na po- | wzorem nietylko, jak dotąd w Małopolsce, ale w całej 
łowę przes ludność miejscową. Rzeczypospolitej polskiej; pragniemy ująć handel wszei 
Cena kupna sa mórg 22.000 Mkp. gotówką do 1-gojkjch artykułów rolniczych, a dostarczyć iadności nie 
czerwca 1921, wras = budynkami i połową zbiorów. zbędnych towarów. Tak dyrekcja, jak i Rada oa:zorcza 
Infermacyj co do tych majątków adziela |gęłożyły wszelkich starań w zorganizowaniu i ugrunto- 
Dyrekeja Towarzystwa Agrarno-Osadnieze- | wanin spółki. Od Was, bracia rolnicy, wymagamy poparcia. 


go Lwów, nl Halicka 31 i Sekcja Osadnieza |Iragłęm naszem niech będzie: „Swój do swego“ 
fowarzystwa, Kraków, ulica Czyata L 6, U p f Lks 8 " J g 
y J8: 


Jan Juszkiewicz 


Zastępca prozesa Rady 


Do Michal Bernas. nadzorczej: 
s : Wilhelm W rześniowske Filip Włodek 
Panów naczelników gmin, Przewodniczących Kółek rol. | józey Bator. 
alczych powiatu tarnowskiego, oraz Członków „Plonu'! Komisja rewizyjna: 
Uprzejmie prosimy ogłosić na gromadach gmin- Jan Bednarz. 
mych, iż Spółka „Plon“ zakupiła większą ilość mydła Kazimierz Sulerial: 
i świee, i towar ten sprzedawany będzie po cezach Kranciszelk Tabeau. 


egromnie niskich, tylko dla członków „Plonu“, którzy 


mają aoi i pełny udział. RA] pany = 7 
ky iż w „Plonie“ znajdują się większe ilości gro- 

m okrągłego, który sprzedawany jest dla członków SGixisaaElilxi. 
i ldności biednej, po cenach zniżonych. „Plon“ stara Na Górny lask: 


Się ] Jak zeszłego roku, o zakupno mąki taniej dla Gmina Kaszów przez starostwo 9.800 Mkp. Zebrano 
siej ze. Jadazdli SA A zaraz zrobić wykazy oatbied|oa aoi a PR aowi Orioni: W. dop KO 
pe 3 Z ae wykazy te złożyć w „Pionie“ do 30; Ji a Jopowa 50, A. Olchowski 100, Julja Oichowska 50, 
maja ero awiadamiamy, iż „Plon“ przejął znaczną, Stanisława Ruchałowa 100, Janusz Jan 100, Ruchała Józef 
iiość taberów wojskowych (wozy, uprząż); rozsprzedaż | 160, Józef Janusz 100, J. Szczecina 40. 

pomiędzy rolników zacznie sią w dniach najbliższych. i P. Jord gatara x Głębowie — zebrane wśród dziatwy 

i i anis ; ; kolnej È 
ony rown o zakupno cukra, niezbędnie |** "x pom ludowy im. Witosa w Krakowie: 
potrzebnego na ora jagód, sprowadzenie jednak Dr A. Kuś od siebie i osób, nie chcących być wymie- 
zależy od ezpon e alaen lipca otrzymać nionemi, i: b: Pbóda z przedsta ja w Rzgliach 
ma Spółka on dla swoich członków sól bydlęcą. Sói | 1500 Mkp. P. Boroń, naczelnik gminy i ów, 1 Mp. 
jadalną wydają odnośne Składnica. Dzięki EA Spółce Leon gz ea Bik ona 100. Mkn e gk ka gonte 
iat tarnowski w roku zeszł w Przeciszów MEp. a mianowicie: M. Maku Ww. Ba 

otrzymał powia l ym i o iż bay nak 20, J. Knapik 20, S. Kuwik 5, S. Pawala 40, J. Wójcik 
przeszło 60 wagonów zboża do siewu, 150 wagonów 110, J. Sanak 20, Fr. Sanak 20. J. Skrobacz 10, B. Michalek 


m), 'J Parzymięso 20, Fr. Kościelniak 10, M. Skrobacz 20, 
L. Molenda 20, K. Bartuś 5. 


Mimo oszczerstw — robimy swoje. 


Ciężkowice, w Chrzanowskiem. 


Z dniem, kiedy nasza Ojczyzna zmartwychwstała, 
kiedy padły trony cesarzów, synowie tej ziemi po strn- 
dzonej i wielkiej zawierusze wojennej powracali do 
swych domów, o ile te jeszcze pozostały w całości. Jak 
wszędzie, tak i u nas, wzięto się do pracy ekonomicznej, 
organizując się pod sztandarem Piastowskim. Zarząd 
Koła P. S. L. w Ciężkowicich nia zasypiał gruszek 
w popiele; przeprowadził wybory do Rady gminnej, idąc 
naprzód, powoli oczyszczał pozarastane chwasty po 
nieboszczce Austrji. Najbardziej piskącą sprawą był 
tutaj kościół, do którego musiano chodzić prawie siedm 
kiiometrów, co sprawiało straszną trndność dla tutejszej 
ludności z różnemi obrządkami religijnemi, jak n. p. po- 
grzeby, śluby, chrzty i t. d. 

Rada ludowa gminna widząc to, zaczeła organizo- 
wać tymczasowy komitet budowy kościoła w Ciężkowi- 


cach, zbierając składki na takowy; były i są trudności, 


w tak krytycznym czasie zaczynać coś podobnego bu- 
dować, lecz po niespełna jednym i pół roku przyszliśmy 
do porozumienia z władzami duchownemi i udało nam 
się wprowadzić w życie żywy komitet budowy kościoła 
w naszej wiosce z przewoduiczącym na czele, bardzo 
umiłowanym nam katechetą, ks. Andrzejem Mroczkiem 
z naszej parafji w Jaworznie i wie:n innymi panami z ja- 
worznickiego gwarectwa węglowego i dyrektorem fabryki 
cementu w Szczakuwej, oraz:kilku rolyik umi i kołejarzami. 
Komitet ten wziął się naprawdę do żywej pracy, zbie- 
rając materjał na upragniony mn cel i, jak się okazało, 
już w ubiegłym rokn zakupiono ze składek nazbie 
ranvch: 


Movnstrancję za 42.000 

puszkę „ 16.000 

kielich „ 13.000 

ornaty „ 17.000 
otrzymano zaś od swojego ro- 
daka, ks. Palucha, jeden ornat 
i wiela innych przyborów Ko- 

ścielnych, wartości około 12.000 

czyli razem 100.000 


ito w dnia obrania się komitetn wydatną pomoc nzy- 
skaliśmy od gwarectwa węglowego w Jaworznie i od 
fabryki cementu w Szczakowej, bo około dwa miljony 
w gotówce i w kredycie, za eo składamy w pierwszym 
rzędzie tym instytuejom, jakotoż wszystkim ofiarodaw- 
com serdeczne „Bòg zapłać!” 

Dnia 17-go kwietnia b. r. odbyło się tn uroczyste 
nabożeństwo na intancję budowy plebanji i powiększe- 
nia kaplicy, które odprawił czcigodny ks. Mroczek, 
przewodn. komitetu, przyczem wygłosił piękną i pamiętną 
mowę do swych wiernych ze ałowami jak ślnbuje 
Matce Najśw. Nieustającej pomocy, iż nie przestanie 
pracować, dopóki Świątynia jaj tutaj nie stanie, gdyż 
tylko za jej peśrednictwem jest to możliwe, żądając od 
komitet owych, rodziców i dziesi tej samej przysięgi, że 
nia poprzestaną razem z nim pracować, dopóki nie osiągną 
celu. Wszyscy uroczyście ze łzami w oczach ślubowali; 


będzie to dzień dla nas pamiętny po wieczne czasy. Oby 
Pan Jezus dał długie lata dożyć naszemu czcigodnemu 
duszpasterzowi, A. Mroczkowi, jakoteż i przewielebnems 
ks. prałatowi za pomoc. 

Do Was zaś, kochani bracia ludowcy na wszyst» 
kich ziemiach polskich, uciekamy się z gorącem apelem, 
byście nam mogli przyjść z pomocą, przynosząc nam 
chociaż po jednej cogiełce na zamierzony cel, a da Bóg 
za jakieś cztery miesiące dojdziemy do tego, że będziemy 
mieli swoją parafję, czego i Wam, kochani bracia, ży- 
czymy, składając z góry staropolskie „Bóg zapłać!“ za 
ofiarowane datki. 

Datki należy przesyłać pod adresem: Komitet bu- 
dowy kościoła w Ciężkowicach, poczta Szczakowa, powiat 
Chrzanów. 

Zasyłając cześć i ludowe pozdrowienie, połecamy się 
J. Slusarczyk, przew. gm. R. L. P. S. L. i członek ko 
mitetu budowy kościoła w Ciężkowieach. 


Posłowie Mdowi przed Gybarchn, 


w 


Rzezawa w Docheńskiom. W dniu 5 maja b. r. odbył 
się tu wiec przy udziale około 2000 ludzi, ns którym zło- 
żyli sprawozdanie poselskie pp. posłowie: dr Kiernik 
i Rudnik. p 

Wies zagaił tutejszy kierownik szkoły, p. St. Polek, 
którego też jednogłośnie wybrano przewodniczącym. Następ- 
nie zabrał głos poseł dr Kiernik, Moewca ten, *v przeszło 
półtoragodzinnem przemówieuiu, omówił program P. 8. L., 
a zarazem podniósł doniusłość m»staw uchwalonych przez 
Sejm i to ustaw w przeważnej części biorących w obroną 
małorolnych i bezrolnych. Mowa jego wywarła znakomite 
wrażenie, Nawet przeciwnicy polityczni mie ośmielili się 
przerywać mowcy. Całe masy słuchały mowy s zapartym 
oddechem. Nie też dziwnego, że po ukończsnia, nawet lu- 
dzie z innych partyj, nie mogli powstrzymać się od wyra 
żenia podziwu I podziękowania. 

Następnie zabrał głos poseł p. Rudnik. Mowca seba- 
rakteryzował walkę stronnictw w Sejmie, wykazał różne po. 
prawki w ustawach, jakie przeprowadzono, dzięxi poparciu 
P. 8. L. Dosadnie przedstawił walkę za Senatem, jaką 
stronnictwo musiało stoczyć. Omówił jeszeze inne sprawy, 
z punkta widzenia powiatowego i państwowego. Mowcę Izę: 
siście oklaskiwano. Potem zabrał głos dr Klimek, jako uro- 
dzony w tutejszej parafji. Wygłosił piękną i rzeczową mową, 
Podniósł walkę klas posiadających, akierowaną przeciw lu- 
dowi roboczema. Wspomniał także o najwiękazej bolącace 
parafji, a mianowicie budowie plebanji, któraj to budowy 
gwałtownie się domaga tutejsay ksiądz proboszcz. Parafja 
tutejsza posiada znaczne dobra, bo do 200 morgów roli 
i łąk. Ludność jednogłośnie godzi się na to, aby sprzedać 
choć za 20 morgów i wybudować plebanję, ale cóż, kiedy 
na to nie chce się zgodzić ksiądz kanonik i koniecznie 
chce cały ciężat włożyć na parafjan. Ludność widzi, śe ko. 
ściół i cmentarz są zupełnie zaniedbane, nie ogrodzone, 
i chce najpierw te ówiętośeł zabezpieczyć, a później przyj. 
dzie czas i na plebanję. 

Następnie przemawiał K, Pazia, Stojałowszczyk. Ton 
mowca chciał wydać świadectwo moralności dla stronnictwa 
i obecnych posłów. Odpowiedział mu dr Kiernik i oświad. 
czył ku zadowoleniu wszystkich, że czułby się pokrzywdzo- 
nym, gdyby mu miał wydawać świadectwo moralności ten, 
który żyje z kobietą „na wiarę“. Następnie przemawiał 
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Gałka z Jodłówki, Kłaś z Rzezawy, Klimek z Ostrewa Król. | rozmaitych porad i wyjaśnień. Wiec ten najlepiej dawiodł, 


i Stachaik z Dąbrówki. że ludność Podhala stoi silnie przy P. 8. L Obechy. 
Później edczytał rezolncje dr Klimek, które jedno- 

głośnie przyjęto. Podnieść należy powagę i spokój, jaki pa- Z Tarnowskiego 

nowa? w czasie wiecu; w tutejszej parafji jest dużo kolo- > 

jarzy, którzy, jak widać, ehętnie garną się pod sztanda: Dnia 1 maja odbył się w Skrzyszowie wiec pras 


P. 8. L. Ze spokojem i taktem przysłuchiwał sią obradom; wozdawczy posła Krężla, na który przybyło kilkaset ludzi, 
tutejszy ksiądz katecheta, i miał sposobność przekenać się, | Dni. 8 maja odbył się wiec o godz, 1 po południa 
że nikt nie ataknje ani Kościoła, ani świętości katolickich | we Woli Rzędzińskiej, którema przewodniczył p. Sta- 
8. 8. nisław Drwal, a sytuacją polityczną w państwie przedstawili? 
Mszana Dolna, w Limanowskiem. W pierwszy dzień | pp.: dr Czech, Starzyk Igaacy, Franciszek Gawin. W. 
Zielonych Swiąt odbył się w naszem miasteczka, na pod-|kasji zabierało głos kilknnasta miejscowych gospodarz, 
worcu strażnicy, wspaniały wiee P. S. L, przy udziale prze- Tegoż dnia o godz. 51/4 po polad. odbył się na Rzę- 
szło 1.000 osób, tak z bliskiej okolicy, jak i z dalszych|dzinie wiec, któremu przewodniczył p. Gawin Franciszek, 
zakątków ziemi podhalańskiej, wójt z Rzędzina, a referat o sytuacji politycznej wsgłoaił 
Zgromadzenie zagaił pod gołam niebem tutejszy dzielny |dr Czech, poczem wywiązała się dyskosja. Na wie: przy» 
działacz ludowy, p. Pochołek; przowodniezącym wybrano | było parę tysięcy lndzi obojga płci. 
p. Zięba, wójta z Głliśnego, sekretarzował p. Dudzik. Pierw- Dnia 15 maja odbył się w Jodłowej po godz. 9!/, 
szy zabrał głos poseł Łaskada i omówił wyczerpująco pracę | rano wiec sprawozdawczy posła Adama Krężla. Tysiące 
Klabu poselskiego P. S. L., poczem przemawiali: p. Cznła | ludzi obojga płei słuchały w skupieniu wywodów posła Nrążla 
o Górnym Sląsku i p. Bach o organizacji. Następnie poseł|i dra Czecha. Tamtejszy wikary starał się w karczemny 
Narcyz Potoczsk omówił ważniejsze zagadnienia na s j poli- | sposób rozbić obrady zapomocą kłótni z mowcami, ale każde 
tyki ludowej i państwowej, objaśnił cały szereg ustaw, | jego odozwanie się zostało odparte przez p. Krężla i Czecha 
wreszcie zacuęcił do jedności i zgody w chłopskim obozie. | ka wielkiej radości wielotysięcznej rzeszy zgromadzonego Indu, 
W dysknsji zabierali głos pp.: Stochur, który piętnował| Widząc ka. wikary, że nie da rady, poszedł po pomąc de 
jaskrawe nadużycia tamtejszej policji państwowej, jak n. p. |tamtejszego proboszcza, ale ten odmówił współadziała w roz- 
aabieranie ludności bezprawnie ubrań i butów. W obronie |bijakia wieca lodowego. W dyskusji przemawiali między 
policji stanął ks. Stabrawa, dostał jednak odprawę od posła |innymi: p. Jan Warzecha, p. Kazimierz Kapłon i wieln innych 
Poioczka, że broni nadnżyć, ale nie pokrzywdz:nych, Uchwa: Tegoż dnia odbył się po południu o godz 5 w Lub 
lono z entnzjazmam wotum ufności Klanowi posłów F. 8. L,iczy pnbliczny wiec pod golem niebem, któremu przewod 
prezydentowi Witosowi, nadto rezolucję za wolnym handlem, | niczył p. Trojan, P. poseł Krężel złożył sprawozdanie poselskie, 
cześć i pozdrowienie dla Górnoślązaków, wreszcie wezwanie|a p. dr Czech, nawiązując do wywodów posta, przedstawił 
do wszystkich odtamów lndowych, aby złączyły swoje siły, |sytuacją polityczną. W dyskusji zabierało głos wielu mow- 
celem wywalczenia należnych praw Indowi. Okrzykiem na|ców z pośród miejscowych gospodarzy. 
eześć wolnej, Indowej Polski, prezydenta Witusa i posłów Dnia 16 maja o godz. 9!/, rano odbył sią pod golem 
ludowych, zakończono wiec, który na naszych góralach spra- |niebem w Ryglicach puhliczny wiec. Po zagajeniu przez 
wił niezatarte wrażenie. Uczestnik. tamtejszego kierownika poczty, p. Romualda Reichelta, wy- 
Niedźwiedź, w Limanowskiem. Minliśmy tu w dragi |brano prezydjum, szładające się z p. Jana Wiriła, kierow- 
dzień Zielonych Świąt miłą niespodziankę, ponieważ ; szkoły, jako przewodniczącego, p. Konstantego Sowiń- 
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do nas pp.: posel Łasknda i delegaci P. S. Lu, celom urzą- |skiego i p. Romualda Reichelta, jako sekretarza. Sytuację 
dzenia wiecu. Wiec rzeczywiście udał się wspaniale, gdyż | polityczną, w związku ze sprawą reformy rolnej, przedsta- 
po sumie zgromadziło sią na obszernym rynka około 1.000 |wili pp.: poseł Adam Krężel, dr Michat Czech, Romuala 
naszych dzielnych górali. Reiehelt i Wirtal. W dyskusji przemawiali zgodnie z refa- 
Otworzył zgromadzenie znany pisarz Podhala, p. Wł.jrentami: ks. proboszcz Wyrwa, p. Wantuch Michał z Ja 
Orkan, powołując na przewedniczącego Jana Barka, na za- |dłoówki i wielu innych. 
stępcę Józefa Zapałę, a na sekretarza Jana Karletę, co Na wszystkich tych wiecach uchwalono jednogłośnie 
zgromadzeni jednogłośnie potwierdzili. Pierwszy zabrał głos |przez aklamację następujące rezolucjo: 
posel Łaskuda i zdał sprawozdanie z czynuości poselskiej Wyrazić naczelnikowi państwa, Józefowi Piłsud- 
tak swojej, jak i całego Klubu P. S. L, Następnie p. Czuła | skiema, i premjerowi, Wincentemu Witosowi, eześó i podziękę 
omówił w dłaższym wywodzie wszystkie spihwy, obchodzące |za ich niestradzoną pracę przy budowie szerokiej i potężneg 
lud, a więc: reformę rolną, walkę o rządy ludowe, o kon-| Polski i utrwalanie demokracji. 
stytucji, Górnym Sląska, a wreszcio zachęcił do organizacji, Domagać się jak najszybszego przeprowadzenia reformy 
oświaty i prenumerowania pism ludowych. W rezultacie |rolnej i forsownej pracy nad skolonizowaniem kresów. 
zgłosio 8/5 Kilkanasta nowych prenumeratorów „Piasta“, Domagać się od rządu, aby poczynił wnergiczno kroki 
ponadto zobowiązano się rozszerzać to pismo na całym Pod-|n rządn sowietów, aby jeńcy wojenni zostali natychmiast 
halu. Wkońcu o organizaeji mówił p. Bach, poczem achwa- | odesłani do Polski. 
lono następujące rezolacje: Cześć i uznanie prezydentowi Wezwać rząd, aby wszystkie siły swoje wytężył w kie 
Witosowi, wotum ufności poałowi Łaskodzie i całoma Kia-|rumku odbndowy państwa, a w szczególności, żaby przes 
bowi P. S. Lọ, pozdrowiznie dla dzielnych braci Górnoślą- | szkodził lichwie drzewnej i postarał się o drzewo badalcowe 
zaków, za wolnym handlem i zniesteniem ustawy e Kasach |i opałowe dla ludności. 
chorych. Wkóńcu p. Kurlete podziękował imieniem zebra- Domagać się od Sejmn, aby przy uchwalsniu ustawy 
nych tek posłowi Łaskudzie, jak i przybyłym delegatom | e służbie wojskowej wprowadził tuką orgaunizację siły zbrojaej 
P. S. L., poczem przewodniczący wiec rozwiązał, a poseł| państwa, któraby wychowywała żołnierzy obywateli, a ni: 
Łaskuda jak i pp. delegaci, długo jeszcze ndzielali ludności | pionki, jak to czyniły armje zaborcze 


_Demagać się ed czynników kompetentnych zniżki opłat 
od uprawy tytoniu dla własnej potrzeby włościaństwa. 

Domagać się jak najszybszego wprowadzenia wolnego 
handlu. 

Domagaó sią rozszerzenia ustawy e bozpłatnem nada- 


miu slomi żełnierzam na kresach także na wszystkich, 
którzy cheą kresy zasiedlić i tam gospodarować. 

Domagać się, aby wymiar podatków odbywał się spra- 
wiudliwie i równomiernie i aby komisje szacunkowa powo- 
łane z pośród obywateli, wybierała cała ludność. 


Listy. 

Z Wielicklego. W powiecie wielickim jest straszno 
rozgoryczenie na posła socjalistycznego p. Klemonsiewicza, 
a to z powedu, śe przed niedawnym czasom tenże poseł 
krzyczał ma zgromadzeniach i przy pochodach wywieazał 
tabliee x napisami: „ziemia dla chłopów“, szezególnio dla 
służby i małorolnych. 

Pe niedługim ezasle tenże sam poseł Klemensiewicz 
zmienia zasadę i kapnjo dobra ziemskie w powieeio wieli- 
ckim, w gminie Sygneczów. Służba dworska, inwalidzi i ma- 
łorolni miejscowi zostali zaś takimi samymi biedakami, ja- 
kimi byli przed uchwaleniem rofermy rolnej, 

Rezgoryczenie jest tem więkaze, że ludzie, nawet tuż 
pod Krakowem, nie mówiąc o kresach, siedzę jeszeze od po- 
czątku wojny w norach ziemnych i rząd w wolnem tempie 
przychodzi lm z pomosą, natomiast zarsz po zakupnie dworn 
przez p. Klemensiewicza rząd przyenodzi mu natychmiast 
z pomocą i samochody kursują w szalonem tempie z Krakowa 
do Sygnoczowa, zwvżąc mn matorjał badowlany, t, j. drzowo, 
deski, cegłę, sztachety na ogrodzenie, gwoździe i t. p. rzeczy. 

Nie koniec. na tem. Powiat tutejszy został ogołocony 
ge środków żywności z» powoda nałożenia wysokiego kon- 
$tyngentu zboża, a szczególnie na wsi pomiędzy bezrolnymi 
4 małorolnymi, gdyż mie destają żadnej aprowizacji. Tym- 
czasem p. poseł Klemensiewicz dostaje asyguatę z urzędu 
gospodarczego w Krakowie na pobór 100 ct. m. owsa dla 
koni i 70 ct. m. zboża chlebowego kontyngentowego po cenie 
maksymalnej, Wymiata się rosatki zboża z magazynów 
powiatowych i pobiera jednostka za co? Czy za ta, šo 
jest posłem secjalistycznym, a dziesiątki tysięcy ludności 
w powiecie głoduje i szerzy się tyfus.  Rozgoryczenie jest 
zem większe, Że bardzo dużo rolników aio oddało w termi- 
mie, t. j. do 25 sierpnia przeznaczonej im 1/, części zboża 
wyznaczonego kontyngentu, zostali ukarani, na przykład za 
nieoddanie 19 kg zboża ma 3000 Mkp. grzywny i 7 dni 
aresztu, chociaż ten rolnik nie był opernym, lecz nio był 
w stanie na tenże czas wymłócić, bo sam w podasałym 
wieku, chorowity, a synowie poszli brenić matki ojczyzny; 
takio zboże, ziano petom chłopskim i pokutą aresztu, zabiera 
masewo obszarnik, nataralnie pe maksymalnej cenie, a nę- 
dzurz s miasta i wsi musi kupować po cenach paskarskieh, 

Na razie tylko tyle, bo nie chcę zajmować duże 
miejsca w gazotco. Gołąb. 

Zakopane. Zakopano zawsze czułe ga wszystko, ce się 


w Polseo i dla Polski dzieje, z cburz przyjęło wiade- 
mości krzywdzące Polskę Ba GórnymsÓląsku, i w krótkiej 
manifestacji dało wyraz swego protestn przeciwke krzywdzie. 
Za protestem nastąpił czyn. W niedzielę 8 maja zekrał się 
uroczysty wiec po sumie przed kościołem, który miał dać 
sposobność społeczeństwa zakopiańskiemu do postanowienia 
ezynnej pemecy dla bohaterskich braci, walczących dla Pol- 


ski w imię sprawiedliwości na Górnym Śląsko. Wies zagaił 
prezes Związku Goral, p. Franciezak Pawlica. Gorąco prze- 
mawiali mówcy, między innymi p. poseł Wujciech Roj, Jan 
Peksa, imieniem rzemieślników p. Józef Miś i inni. Owo 
eom wiecu były następujące rezolucja: 

1) Wiec mieszkańców Zakopanego i gośel a całej 
Polski, odbyty dnia 8 maja b. r., protestuje jak najaroczy- 
ściej przeciwko kraywdzącemu projektowi komisji aljanckiej 
w sprawie Górnege Sląska, 

2) Wyraża cześć i hołd braciom Górnoślązakom za 
za ich ofiarne poświęcenie i przywiązanie dla ojczyzny 
Polski. 

3) Wioe apeluje do rządu polskiego, by jak najener: 
giczniej wsiął w obronę powstańców. 

4) Wiec uchwala, by dawny. komitet obrony państwa 
pedjął akcję zapomogową dla ofiar na Górnym Sląsku. 

Wiec zakończono „Rotą* oras gorącemi okrzykam! 
na cześć bohaterów Górnoślązaków. 

Szaflary (na Podhalu). W jedne z ostatnik niedzieli 
kwietula zrobili w nasoj wsi nasi duchowni pogadanke, 
a inacej powiedziawsy, nagonke owiecek do kosara stron- 
nictwz lodowe-katolickiege Po zagojenia nrosistości zacęłe 
sie odśpiwowanie wsiókik grzechów, jakie ludowcy porobiii; 
ludziska słuchali tege wsićkiego ciekawie, przewobnis stare 
baby, be jaze gęby pootwierały, ale nobardzij to sićko przy- 
padło do Berca panu Majowskiemu, bo przyświacył, ze te 
ta tak mnsiało być, kiedy tak godajom na ludowców, a zo 
sie Majowski ma ludowcak zna, to my-sie ta przekonali haj; 
nie wiem, ey on sie ty baby spztoł, abo kogo inego, 
wtorzy to posłowie srobili, co jego baba brała od Austryje- 
ków zosiłki za kiela on był na wojnie w Hameryce i nio- 
downoe gie wrócił, iso zaś nie tak, jako ini z wojny. Po 
wypowiedzyniu aićkik tyk nieprawości przystąpiono do zało- 
aynio Związkn katoileko-ladowego w nasoj wsi; wybór de 
zarządn był troche trudny, bo ta nić wsićka tak myślą, 
jako Majowski, ale se Majowski nabroł taklcge przekenanio, 
tak został głową zarządu, utworzomo takze haj i sekretorza, 
co to sie umie podobno i krzyzem podpisać, Przy końce 
tego wsićkiego zacyni zepieować ludzi, ale jua nie wiem, 
na eo, bo sie ludziska zacyni pehać ze skoły do pola i mię. 
dzy sobą i mnie tys wypehali; ciekawiło mie bardzo, na ce 
tyz to zapisowali, alek sie haj ni mok z nikogo dowiedzieć; 
rzęke 26 to mnsieli zapisęwać ma to zażle, eo nom te haj 
poseł Madej łońskiego roku obiecał, abo tem moze na jakie 
kroplo plebiscitowe, bo ta bez tyk zażli abo i kropli te 
stronnictwo małą pocieche hedsio miało w nasoj wal. 

Bo my ta prawio—haj—same chłopy. Obecny. 


INŻYNIER BOLESŁAW SKĄPSKI 
Kraków, ulica Kremerowska 10, I p. Tol. 2550. 


upoważniony przez Główny Urząd Ziemski, uk sir 
parcelacje majątków. 359 9 


Wózki nowe bez reserów sprzedaje kownl Eh ta 
ski. Kraków, ulica Rakowieka 11. 538 2 3 


Umieważnia sią zgubione papiery wojskowe m ię 
Szwarza, Kraków, ulica Szeroka. 616 


Umieważmia alę zgubioną kartę wojskową Tomasza 
Bołoza, ur. 1898 r. w Kokuezce, powiat Nowy Sącz. 615 


Unieważniasa kar 
bilizacji. Ludwik Sroka, Za 


zwolnienia tymczasowej demo . 
rnie, powiat Dąbrowa. 614 


Unieważnia się skradzioną kartę zwolnienia Nr 
2.574 Władysława Peszko z Pantalewio, p. Przeworsk. 692 


| 

5 3 Lt |adres, to wyślemy druk i pouczenie, bo jeszcze kilka dru. 
Odpowiedzi Redakcji. | ków mamy w redakcji. — E. Jamrozik, Siesnień: Aby 
Maciej Rosiek: Źcbyśmy mogli wszystko druko- | panu ułatwić, przesłaliśmy gotowy druk, uważamy, że w te 

wać, co otrzymamy, bylibyśmy sami najbardziej zadowo-| sposób więcej się pomoże, aniżcii pustem krzyczeniem, jak 
leni, bo niktby do nas nie czuł zupełnie zresztą niczawi- | to robią inni obrońcy chłopa, którzy z jednej strony krzy- 
nionego przez nas żału. Do druku dostaje się zaledwie|ezą na nędzę, a z drugiej na rzad chłopa, robią miljony 
cząstka — ale cóż my na to poradzimy? Teraz znowu tro-|i kupują folwarki i kamienice. - Woźniak, Podicłe; Čie- 
chę lepiej z papierem; mamy już 24 stronie pisma; możelszy vas, żeśmy pomogli. Odczytać pański list — to trzeba 
Się luk polepszy, żebyśmy inogli dać stronie 8%, Zrobimy dużo cierpliwości, a proszę wiedzieć, że my takich listów 
według życzenia. Nie odpowiadamy naszym współpracowai-| odpisujemy kilkadziesiąt dziennie. - $$. MRraaówna: 
koni, Kie.ły coś będzie zamieszczone, bo tego obliczyć nie; Psałterz Dawidowy obecnie dostać trudno, niech jednak 
jesteśmy w stanie. Sądzę, że pan i inni rozumieją to i... ; pani napisze do księgarni Miłkowskiego w Krukow.e, ulica 
będą cierpliwi. — Jan Krupa w Żurowie: O wypadku | Florjańska — może tam będzie. — Fr. Eipdocexo iski, 
tym, rzeczywiście interesującym, napiszemy wnet gdziein- i Bolest:aszyce: Umieszczamy odpowiedni artykuł o lo- 
dzej i przyśiemy egzemplarz pisma. — Kazim. Wili:| sach, bo wielu ludzi już nas o to zapytuje. — J. Paiem, 
Za list dziękujemy; | 4a] jak najprędszegu przyjścia | 16 esk. Frądnik Cz.: Oddaliśmy list p. Szezerbińskie- 
do zdrowia. — Sew. Beis, w Sir.: Napisać podanie poj mu, który jeciął do Warszawy, z prośbą, by timu załatwi, 
egzam. do Wydz. szk. powsz. w Min. W, Koi O w War ale mógłby pan sam pokazać sin w redakcji, ba nis wzeba 
Bzuwie. — Łesaiczy w Holłubin: Spraw olesłallśmy.|pan$ papiera, kiedy pan w Krakowie. — J. Półtorak 
giie należy. — Były Staplńszczyk ze Złodziejówki: w Fasłerhcu: Musi wnieść podanie do sądu okreżiowego 
Wydrukujemy to później. —Stanisław Przybyło w Uni- cywilnego © uznanie męża za zmarłego i o uznanie tamtego 
ezgo: Rząd tych złodziei kontroluje i wyłapuje; w każdym małżeńsiwa za nieważae. To potrwa rok, potem dopiero 
razie coraz im ciaśniej — Jan Burek w Szamotul-| można wyjść za mąż ponownie — trzeba jędnak jść z tem 
skiem: Słowa uzu:n a dla p. Witosa zakomumikawaliśmy |do adwokata. — J. Wójeijk, Mała: Wnieść podanie do 
mu; kazał panu seruceznie podziękować. Takie listy są dia | sądu o odroczenie wykonania kary na 6 miesiecy, tymeza- 
niego zachętą do dalszego kroczenia po iście krzyżowej sem może nadejść amnestja, którą opracowują właśnie. — 
drodze. — Jan Potyrała w Malem Czystem: Widocz- Kiaturycka, Frydrycaowice: Trzeba zbadać w Pow. 
nie macie tam jeszcze stary przepis pocztowy, inny, niż Kom. Zasiłk., dlaczego zasiłek wstrzymano, « potem zrobić 
u nas. — Kaziczierz Jamróg: Dzięsujemy; jest dobre. przedstawienie, ewentnalni» rekurs. — Jam Lagowskt, 
Trzeba jednak pisać jak najkrócej. — Antoni Huber: Kamionka i Styczeń, Miezowiece: Listy wy. jaliśmy 
Proszę nam napisać: ile sprzedano, liu skorzystało 2 parve | Sekcji Wywiad. Polsk. Czerw. Krzyża w Warszawie, ulica 
lacji i t. p. My wiemy, że wasz dziedzic jest uwzetwym czło- | Mazowiecka L. 9 z prośbą o zbadanie i odpowiedź. A. 
wiekiem, ale nie możemy naraz wszystkiego drukować. — ' Reszko: Listy odesłaliśmy Dyrekcji kolei państwowej 
„dubrojuwski* w Zarytem: list i podpis podrobiony w Krakowie. — Czytelnik zŁańcuta: Szkoła marynarki 
i sfałszowany. Redaktor zna Zaryte i nie styszai tam o ta-; w Tczewie udzieli informacji, prosimy .tam napisać. — Afa- 
kiem nazwisku. Kto ma odwagę źirzyty sutwiac, powinien Jinowsii, Zurawiezki: List pdesłaliżśmy postuwi Pie- 


rzyjąć za nie odpowiedzialność. Strzelać z za plota potrafi niążkowi, by po zbadaniu sprawy zunterwonjowa! w mim, 


glo iiotota. Może zarzuty i prawdziwe, ule in nie możemy spraw wojsk. — St. Sobkowicz, Poliajczyki: Odesła- 
wierzyć. — Ł. Gs. w Niżłańskiem: Nie chcemy i nie mo: Hiśmy dzielnie Zarządow: P.5 1. we l.wowie? redakcja 
zemy my, ludowey, przeszkadzać i zwalczać tworzącej Się, »jikurjera Lwowskiego»: ulica Uhorążczyzna, jako że „Wy 
organizacji mieszczan. Rzemieślnicy dotychczas ze swoją tam należycie. — J. Tryła, Zdzincy: List z drukiem 
szkodą nie starali się zorganizować, dlatego też żydzi w mia- | wysłaliśmy. Druk wypełnić i wysłać do D. O. G. Kraków, 
stach wraz silniejsi. My ich nawet kilka razy zachęcaliśmy | referat osadnictwa żołnierzy. — Fr, Wróbłewszk: Jak 
dv tego i wzywaliśmy. Muszą oni jednak zrozumieć i z pê- | możemy odpisać, gdy pan nie podat adresu (» do dzier- 


witością zrozumieją, że tylko ręka w rękę z nami iść in | żąwy. fo chroni was ustawa do 24 roku; czynsz jednak pta- 
należy. Co tam ten lub ów mówi, trzeba zbić argumentami | cić, a gdy brać nie zechcą, to złożyć ua ivh rachunek do 
i dowodami. Rzemieślnicy idą przeważnie ze stronnictwami í depozytu sądowego. Co do zasiłku, to jechań do Pow. Kom. 
reakcyjnemi, które w swych organach {Głos Narodu: | ząasjłk, iny tu nie zrobić nie możemy, tem więcej, że nie 
z ostatniej niedzieli) nazywają ich ludźmi tępymi i igno* wiemy, skąd pan jest. - Palrys w Sirzyżowie: Oto 
radtami, t. j. głupeumi. Podobno w ostatnich czasach na- | skutki opieki socjalistów i Stapińszezyków, bo Oui taką 
stępuje u nich zwrot stanowczy. Cieszyć się będziemy, gdy | ustawę pomimo naszego oporu przeforsowali Okropnie im 
obok zorganizowanego chłopa stanie zorganizowany, Saimo- | o to chodzi, by się po miastach darmozjady nie zapraco 
dzielny rzemieślnik. wywały. 8 godzin pracy, a właściwie Jenistwa! zamknięcie 
F J. Sigda, M. Woźniak, Zegost, Czerwonka, 'nawet trafik w niedziele, a w Bawarji Niemcy pracują po 
d. Pascli, Wł. Boczar, J. Sikora, Wł. Kozioł. M. miastach 12 godzin, a 18-ta dla państwa, a u nas każdy 
umorek, Jakubiec, St, Kaleta, Baławcader, W. ciąunie, by nie pracować. My mówimy pracować, ale i do: 
Kruk, Podgórska, 7. Ogórek: Wszystkim odpowie- | rabluć się, a nie jak po miastach, glaic krzyczą: nie praco- 
dzieliśmy dokładnie listownie. — J. K. Janicki, Gorlice: wać! i z głodu giną: Niech sobie tu chłupi dobrze zapamię 
ddaliśimy list posłowi J. Rączkowskiemu. by sprawą się | tają. -- J. Klask w Z.: Radzimy mimo wszystko kupić. 
zäjal. — Błaszczyński, Grabki Stopalckie : Napiszcie | List wysłaliśmy na ślepo, bo uie daliście dokładnego adresn 
prośbę do min. rolnictwa, rząd ehłopa Witosa za wami się | Przecież, gdy chcecić, by wam odpisać, to musicie podać 
us, bo ci pankowie ciągle jeszcze myślą chłopem orać.— |adres, bo nie wiemy, gdźie odpisywać. -- J. Szymański, 
5 - Swiderski, Guojnik: List odesłaliśmy posłowi Bry- Łubhienko: Udać się z tem do Wydziałn powiatowego - 
owi z prośbą ointerwencję—Kubies: Wyjazd do Francji! J. Dusza, Wola Łużańska: Gdy się dowiemy, vapi- 
Ab | wstrzymany, — A. Nadhereźny, Topolnica: | szemy. — J. K. DBzierża, Pruchnik: Goniec< kosztuje 
Porady udzielamy bezpłatnie. Niestety, tu trudno poradzić, 240 Mkp. miesięcznie. — Czytelnik z Sącza: Decyduja 
bo ustawy takiej, by zinusić sąsiada do sprzedania wam |o tom miuistęrstwo wojny. My nie wiemy, ale gdy mą 
gruntu, niema! — „Piasta*: Księgarnia Czer- krzyż walęcziych, dostanie, b. to wielo znaczy taxim krzy: 
neckiego, Kraków, Rynek główny il. — J. Talapa: List żem być ozdobionym — Michał €łowacz w Przemy- 
przesłaliśiny posłowi Bednarczykowi z prośbą o zajęcie się skiemn: Mowa jest rzeczywiście bardzo piękna + szczera. 
sprawą. — Je Jngietka: Niestety, matka nie może tak | Wydrukowałbym ją, ale trochę za długa, a mam, ogromnie 
postąpić. — A. uia, Zukowice:; Napisać do Sekcji dużo rzeczy takich; może później. Ludowicc z Prze- 
Wywiadowczej Polskiego Czerwonego Krzyża w Warsza myśła: Damy znać listownie po zasiągnięciu opinji. = 
wie, ulica Mazowiecka 9. — W. Dziedzic, Mostki: Mo-|Ą| Kr. z Roztoki: Będzie — będzie tylko nie mozemy 
żecie dostać odpłatnie, wnieść podanie do D, O.G. Kraków, robić wszystkiego odrazu. 
referat osadnictwa WST 5 uż Sk. A jakieśmiy 
w »Piaście« 'umieszczali, wielu już ziem ostalo. — Ku- A 3 
ziara z Łańcuckieyo: Gaybydpan pedał swój „adres, 10 Zbierajmy składki na „Dom lu- 
libyś słali gotowy druk co do ziemi dla żołnierz a 4 z a 
~io tak, fo nie wiemy, skąd pan pochodzi. Proszę podać. dowy im. W. Witosa w Krakowie!%. 


a. 


—_16 
Za ogłoszenia Redakcja nie odpowiada. 


Lencze koło Kalwarii. Kupię gospodarstwo chlop- 
skie, 5—8 morgów i więcej. arunek: blisko stacji, duże 
obejście, nie między chałupami. Zgłoszenia: Agencja pu- 
bliczna, Zakopane, :Janosikc. 57922 


Około 100 morgów złemi ornej, w jednym ka- 
wałku, tuż przy szosie, od stacji i miasta 2 klm, w pow. so- 
kalskim, rozparceiuję lub sprzedam w całości. Bliższa wiado- 
mość: Eckhardt, Przemyś), ul. Sanowa Dolna 24, II p. 590 


Urządzeń maszynowych i projektów uprzemy- 
siowienia dostarcza: Biuro inżynierskie zjednoczo- 
mych fabryk maszyn, Tew. akc. Kraków, miica 
św. Gertrudy L. 2. 503 55 


y Sprzedam za dolary całe gospodarstwo, 16 morgów 
ziemi rędziny, wraz z budynkami i inwentarzem żywym 
i martwym. Szkoła i kościół w miejscu; do stacji kolejowej 
Ropczyce, 1 km Ostrów, p. Ropczyce, Michał Fic. 620 1 2 


ka aj a) tylko Polakowi, 9 morgów dobrej i ró- 
wnej roli w jednym kawałku w powiecie złoczowskim; 1 km 
gościńcem od Złoczowa; budulec w okolicy. Cena 550 dola- 
rów amerykańskich lub 800 kanadyjskich. Zgłoszenia. He- 
lena Dźnrowa, p. Hussaków koło Przemyśla. 624 


Mam do sprzedumia realność 12 morgów ziemi 
a lasem koło morga, zabudowanie nowe, kryte dachówką, 
cena koło 1,500.000 Mk p., i u sąsiada 7 morgów z budyn: 
kami. Wiadomość: Tomasz Sroka, Żeleźnikowa, ostatnia 


poczta i stacja Stary Sącz, powiat Nowy Sącz. 598 


Do sprzedania około 25 gospodarstw z żywym 
i martwym inwentarzem, młyny parowe, wiatraki, cegieinie, 
oraz wiele domów, w Poznańskiem. Zgłoszenia przyjmuje 
Tomasz Piwieński, Wolsztyn, ulica Poniatowskiego L. k. 
Poznańskie. 596 1 


Realność, 8 klm od Wieliczki, 24 morgów w jednym 
kawałku, w tem 16 morgów młodego, pieknego lasu, częścią 
budowlanego, 2 morgi łąki, reszta pole orne, obsiane i ob- 
sadzone. Budynki nowe, dachówką kryte. Mieszkanie wolne. 
Sprzeda za korzystną cenę. Wanda Leszczyńska, Janowice, 
powiat Wieliczka. 610 


, Wozy gospodurskie i ciężarowe, pługi, taczki, siecz- 
karnie, młynki, młocarnie, kosy, sierpy, nawóz sztuczny, 
gonty, dachówkę, blachę, kasy ogniotrwałe, tudzież towar 
wszystkich gałęzi wytwórczości dostarcza wprost z fabryk 
pe cenach konkurencyjnych „Ekonomia“, Dom handlowo- 

omisowy. Lwów, Kopernika 19. Telefon Nr 382. 54333 


Natychmiast na sprzedał w powiecie Zaleszczyki 
1000 morgów roli, 600 morgów lasu dębowego, budowlanego. 
80 morgów łąki — w drodze parcelacji po 30.090 Mkp. o 
z budynkami do rozbiórki. Bliższa wiadomość 


Zaraz do sprzedania z wolnej ręki 20-morgowe 
gospodarstwo wzorowe, wraz z inwentarzem żywym i mar- 
twym. Budynki gospodarskie w bardzo dobrym stanie. 


W tem 2-morgowy sad. Gleba dobra na miejscu i grunt| 


szeroki. Szkoła i kościół w miejscu. Od stacji Ropczyce 
ty. kim. Cena kupna na miejscu, chętnie za dolary. Piotr 
Pikuła, p. Ropczyce, st. Ropczyce, wieś Brzezówka. 617 


kryty blachą, o pięciu ubikacjach, 
z urządzeniem; stajnie, stodoła, kryte dachówką; okało 
20 morgów gruntu z obsiewem, w tem 3 morgi łąki, dwu- 
kośnej, inwentarz żywy i martwy. Kościół i szkoła w miej- 
scu; do stacji RER Ropczyce 2 kilometry. Zgłoszenia 
gz jmuje za nadesłaniem matki pocztowej na odpowiedź: 
ojeiech Biela w Ostrowie. o. p. Ropczyce. 608 1 2 


i| kamienie młyńskie, cylindr 


Or MICHAŁ KABUDA 


adwokat 6 56 0 


w Krakowie, Mały Rynek L. 1. 


Zaraz de sprzedania 2 gospodarstwa w Miękiszu 
Nowym, powiat Jarosław, stacja kolejowa Bobrówka 8 klm. 
| Jedno gospodarstwo 13 morgów w jednym kawałku i nowe 
budynki za cenę 1,500.000 Mk p. Drugie gospodarstwo 11 
| 


morgów i nowe budynki za 1,000.000 Mk. Ochronka polska, 
parafja polska, szkoła polska, urząd pocztowy w miejscu. 
Bliższyc wiadomości udzieli Komitet budowy Domu ludo- 
wego w Miękiszu Nowym. 593 


Baczność Rodacy! Kto ma zamiar nabyć w Po» 
znańskiem jakąkolwiek posiadłość lub przedsiębiorstwo, aby 
uniknąć kosztów podróżowania, może zgłosić się z całem 
zaufaniem do Biura T. Stępińskiego w Wągrowcu, ulica 
Bydgoska 10. Zaraz do sprzedania są posiadłości: 408-, 340-, 
65-, 64-, 45-, 40- i 18-morgowe, z inwentarzami, dom z kuźnią 

|i 11 morgami, hotele, restauracje, kamienice, fabryka beto- 
nów, dom zbożowy i t. p. Zgłaszający się raczą podać po- 
Wykazy majątków wysyła sie za nade- 


siadaną gotówkę. d 
605 1l: 


słaniem 100 Mk p. 


Piekny folwark kupić można przy kolei, obok 
miasta, obszaru okelo 45 morgów, w tem 80 morgów roli, 
4 morgi łąk dwukośnych, 3 morgi ogrodu, 3 morgi lasu 
starszego, wszystko obsiane, 8 krowy, 2 konie, kompletny 
inwentarz martwy, bardzo piękne park i sad z kilkuset 
drzewami owocowemi, aleja wióniowa, aleje świerkowo-brzo= 
zowe, stawek zarybiony szparagarnia, oranżerja, i0 uij 
z pszczołami. Wszystkie budynki w dobrym stanie, drew: 
niane, kryte dachówką. Dom mieszkaluy o 6 pokojach, drugi 
dom miószkalny o 3 pokojach, duża stodoła, spichierz, chlewy, 
kurniki, oraa pod jeunym osobuo stajnia na 5 koni, 
ubora na 12 krów, 2 wozownie, 2 drewutnie i 2 mieszkania 
dla służby. Całość przepiękna, sportowa, wśród łąk; kościół 
i szkołą polska w pobliskiem miasteczku. Zadana cena kupna 
8,000.000 Mk p. Bliższych informacyj udalełi dr Jan Dziu: 
rzyński, we Lwowie, plac Bernardyński 11. 582 2 2 


i 1) Restauracja | strzelnice, zaraz przy koszarach 

wojskowych, w powiatowem niieście, 2 morgi ogrodu, wielką 
| zala do tańca, obszerne zabudowanie, wielki zapas w krze- 
słach, stołach i porcelanie, ale zaraz za 3,500.000 Mk p. do 
|sprzedania; 

2) Oberża na wsi,” do tego 6 morgów ziemi, we wsi 
kościół, wielki dwór, budynki, zaraz za 1,200.09090 Mk p. do 
sprzedania; 

3) Oberża, do tego 25 morgów ziemi, mtusowane bu» 
dynki, dubra rola, zaraz za 1,500.000 Mk p. do nabycia; 

4) Gospodarstwo 78 morgów pszennej rofi, dobre 

budynki, maszyBy, inwentarz żywy, za 1,800.000 Mk p. na 
sprzedaż. > 

Oprócz tego mam większe i mniejsze gospodarstwa, 

fabryki, tartaki, domy w mieście i na wsi, z rolami i bez 
roli. Zgłoszenia przyjmuje M. Szymański, Kępno-Poznań 
ulica Dworowa 277. 603 


| Frzewielebnemu Duchowieństwu, Kolegom i Koleżan- 
| kom, Towarzystwu śpiewackiemu w Brzesku, Mieszkańcom 
jgminy Jadownik, Dziatwie szkolnej, oraz Wszystkim, któ- 
rzy wzieli udział w pogrzebie 8. p. Józefa Zajchowskiego, 
kierownika szkoły w Jadownikach, szlemy serdeczne po- 
dziękowanie. Redzina. 608 


MOTORY BENZYNOWE 6 HP 


mączne 2- i 3-metrowę 
elewatory, trjery, gaza jedwabna, oryginalna, szwaj. 
carska. Pasy transmisyjne skórzane i konopne, oraz wszek 
kie artykuły dla młynów I przemysłu, dostarcza natychmiast 


| Biuro techniczne A. ROMER 
Kraków, ulica Długa Ł. 74. 14656 


Adwokat ur Krzaklewski 


Kraków, ulica Wiślna 4. 7340 


Rneznaść Sklepy Rółku relniczego! 


Żgłaszajcie się pa ajencje za vrysoką prowizją do Apteki 
Redera, Kraków, ulica Karmelicka 23. 58722 


Atrament w pastykkach i proszk 


mydła toaletowe, kosmetyki, mydło do prania, mici, past 
do obuwia, farbki, polecą za zaliczką pocztową przedstawi- 
ciel fabryki: 470 5 6 


PL zzdl>muszsw Bolecici 


W PAJĘCZNIE — ZIEMIA PLQTRKOWSKA. 


benzynowe, marki »Kóranse — 
o slie 6 HP, przewoźne, znpeł- 
nie nowe, do poruszania wszelkich 
maszyn rolniczych, małych tarta- 
ków i młynow, dostarcza natych- 
wiast ze. składu w Krakowie: 


544 Jeneralns Reprezantacja 3 4 
PEZET: TPAEERPAT TRA 


Sa R Romer, Katin, l. liga 74 


Ogłoszenie licytacji. 

Dnia 4 czerwca b. r. o godzinie 10 rano odbędzie się 
Moytacja realności lwh 64 w Kalwarji Zebrzydowskiej, obej- 
mującej dom parterowy z piecem piekarskini, sklepem, bu- 
dynkami gospodarczemi i kawałkiem gruntu, Cena wywo- 
łania 1,000.000 Mk p. 581 2 3 

Saa powiatowy, Oddział i. 

Katwarja, dnia 10 maja 1921 r. 


Popicerajcie przemysł krajowy! 
IW KĘ najlepszej jaxości w paczkach, — 
MY zi rA: pocztą, opłatnie, za zaliczką 
5 kig za 760 MK p. 


Mydełek pięć tuzinów około pięć kig za 1.440 marek pol. 
F poieca firma: 570 f5 


B. BINZER, Kraków, ulica Kadziwiłłowska L. 15. 


ULE i wszelkie bo szczelne 
ka WIRÓWKI do mleka 


KONWZE 
i wszelkie artyk --,, w zakres mieczarstwa wcha- 
dzące. 573 2 2 


LUDWIK MIESZKOWSKI 


W WARSZAWIE — PLAC TRZECH KRZYŻY L. 8. 
Firma nabywa miód i wosk w każdej ilości. 


WYROBY TKACKIE 


s poleca firma: Józef Jórasz, poczta Korczyna, Nr 
319, obok Kresna, Małepolska. 546 3 4 


E Raf Próbki przesyła za nadesłaniem 50 Mk. "JE 


wege 


poisas 


Wszech nauk lekarskich 585 2 2 
Dr ZYGMUNT LUBMYRSKI 


byy lekarz szpitali wiedeńskich i krakowskich, przyjmuje 
chorych, jak dawniej, w Krakowie, uł. Karmelicka 31, 
zà godziny è do 11 przedpołudniem i od 3 do 5 po południu. 


tr 


Nize 


cocDEZ WY ZA. 


Dla wybudowy kresów wschodnich potrzeba inżynie- 
rów, architektów, budowniczych, leśników, techników, ra- 
chunkowców, przedsiębiorców, rzemieślników i wyszkolo- 
nych, biurowych sił pomocniczych. 

Przyjmie się tych, którzy, oprócz chęci zdobycia spo- 
sobności uczciwej i rentownej pracy, rozumią i czują, że 
na naszych kresach spełniać należy ideowe posłali a, 

Stanowiska wyznaczy się w miastach krenowycn. Wa 
ranki będą oznaczone indywidualnie. W zasadzie porlano 
wiono: płace wyższe od tutejszych, zwrot wszelkich wy: 
datków, podróży i przeniesienia, ułatwienia i udogodnienia 
życiowe, aprowizacyjne i mieszkaniowe. 

Zgłoszenia na razie tylko pisemne (z podaniem adresu, 
studjów, krótkiego opisn dotychczasowych zajęć, odpisu 
metryki, ilości rodziny i ewentualnie szczegółowyci: warun- 
ków) przesyłać proszę pod adresem: Mał. L. Ramuit, 
dyrektor odbudowy, Kraków, Kizysziotory. DOŁU 


Parcelacjea. 


Ważne dla osadników, małorolnych, służby dwor- 
skiej i i. d! 

Na mocy npoważnienia Głównego Urzędu Ziemskiego 
w Warszawie z dnia 30 października 1920 r., L. 16.789% [1] 
Oddział parcelacyjny Ziemskiego Banku Kredytowego we 
Lwowie, dawniej przy ulicy 3-70 Maja L. 12. olcenia w be 
dynku bankowyin przy ulicy 5-go Maja L. 5, pfrcciae ma- 
jatki, położone we wschodniej Małopolsce. Parcelację prze- 
prowadza na dogodnych warunkach. Udziela pożyczek hi- 
potecznych na zakupione grunta, jak również wyrabia po- 
zyczki z państwowego funduszu osadniczegu. 

Transakcje, wykonane przez Oddział parcełacyjny 
Ziemskiego Banku kredytowego we Lwowie, nie wymagają 
osobnego zezwolenia rządu. z 

W razie potrzeby pośredniczy Oddział parcałaczjny 
w udzielaniu kredytu wiaścicielom dóbr zieraskich na tele 
oddłużania majątków, na parcelację przeznaozcnyaa. 

Wszelkich informacyj, dotyczących parcelacji, kupna 
i sprzedaży majątków ziemskich, udzieła otwrotnie, pisem- 
nie lub ustnie w biurze od godziny 9-tej rano do 43-xiej 
po południu. 607 1 8 


L. oz.: U. 216/21. 604 


WYROK. 


W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej! 


Sąd powiatowy w Kolbuszowej wydał, wskutek oskar- 
żenia, wniesionego przez funkcjonarjusza prokuratorji pań: 
stwa, przeciw Wojciechowi Ołesiowi o przekroczenie z art, 
19 ust. z dnia 2 lipca 1920 r., L. 67, Dz. u. Rzpitej Polskiej, 
w przytomności funkcjonarjusza prokuratorji państwa, Aw 
guetynowicza, jako oskarżycieła publicznego, w obecność 
oskarżonego, Wojciecha Olesia, po przeprowadzenie w dt 
dzisiejszym rozprawy głównej, na wniosek oskarżyciela p: 
blicznego na ukaranie, następujący wyrok: 

Wojciech Oleś, lut 46, urodzony i zamieszkały w Ja- 
godniku, rzymsko-kat., żonaty, bezdzietny, gospodarz na 
5 morgach ziemi, analfabeta, syn Kazimierza i Petroneli, 
nie karany, winien jest przekroczenia z art. 19 ust. z dnia 
2 lipca 1920 r, L. 67, Dz. u. Rzpitej Poiskiej, którego się 
dopuścił przez to, że w marcu b. r. w Cmelasie za artykuł 
powszechnego użytku, jakim jest łubin, żądał rozmyślnie 
ceny oczywiście nadmiernej, bo 160 Mk za 25 klg łubinu, 
a 250 Mk za litr koniczu nasiennego, i za to skazany zo- 
staje, po r váli art. 19 i 29 tej samej ustawy, na grzywnę 
w kwocie ; „00 Mk z temm, że w razie nieściągalności grzywny 
kara aresztu przea 14 dni wykonaną zostanie, a w myśl 
$ 389 p. k. na ponoszenie kosztów karnych. 

Zarazem po myśli art. 82 tej samej ustawy zarządza 
się ogłoszenie tenoru wyroku na koszt oskarżonego w ty- 

odnfku »Piast«<, oraz wywieszenie przez dni 14 na drz 
Soni oskaržonego. 


Sąd powiatowy, Uddział V. 
Kolbuszowa dnia 18 kwietnia 1924 a. 
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Brony podwójne i potrójne marki Hofherr- 
Schrantz, 57823 

Rabki I mictki wagi 6060 gr do kas, 

Pługi Żelazne marki Hofherr-Schrantz, 


ZAWIADOMIENIE. 
Dnia 28 maja 1921 r. odbędzie się 


WALNE ZEBRANIE Prasy do siana <» ~ » 
Spółki hodowców drobiu w sali Stowarzyszenia »Jutrzenka« diażciu sk * js 4 
w Pilźnie. Początek o godzinie 3-ciej, względnie o 4-tej, po NABESZŁY. 


południu bez względu na ilość członków. 
PORZĄDEK DZIENNY: 
1) Zagajenie; 


2) Odczytanie protokółu z ostatniego Walnego Zebrania; 

3) Sprawozdanie Dyrekcji; 

4) Sprawozdanie Komisj: rewizyjnej, przyjęcie rachunków 
i uchwalenie absołutorjum; 

a Uchwalenie wysokości dywidendy ; 

6) Rozdział zysków; 

7) Sprawa organizacii Spółki; 

8) Wybór członka Rady zawiadowczej ; 

9) Wybór członków Komisji kontrolującej; 

10) Sprawa podwyższenia udziałów; 

11) Wnioski i interpelacje członków. 


Pilzno, dnia 8 maja 1921 r. 
Spórka hodowców drobiu. 


Prezes: 
597 Franciszek Zbyszycki mp. 


Wracają z Ameryki radacy nagi 


„TRAMARĆ, TOWARZYSTWO HANDLOWE 


Ad 


W EN I 
HAMBURG, BUDAPESZT, BUKARESZT, ZAGRZEB, 
Skład na Polskę: 


W KRAKOWIE — ULICA ŚW. SEBASTJANA L. 16. 
Telefon Nr 2389. 


MW następnych numerach bę- $ 
dzie na tem miejscu ogłosze- 
803 nie — mydło do prania »Fat«. 


=. 3 me ej ag 


ć dody zc SSE R TAWBAS M0 GE 00595 
š Kosy, sierpy, osełki, widły, łopaty, łań- | > 


którzy nauczyli się tam w fabrykach dobrze, tanio i Po? 
pracować. Złączyli się oni w Stowarzyszenie mechaników 
polskich z Ameryki i jest ich już przeszło 18.000! 

Nie gadanierz, lecz czynem pomagają oni Ofczyźnie I 
Dotychczas założyli już w Polsce kilka swoich własnych fa- 
bryk, które wyrabiają różne maszyny i narzędzia rolnicze, 
jak: młorarki, steczkarki, wialnie, kieraty, obraBiarXi do 
drzewa i egr trautóry czyli ringi motorowe 6-sxi- 2) 
bowo, garm t p. Niema iepszych i tańszych maszyn 

i narzędzi nad te, które wyrabiane są we własnych e Handel żelaza M. KIERSKI 3» 


twórniach Stowarzyszenia mechaników polskich z Ameryki. > WE LWOWIE — PASAŻ MIKOLASCHA. ËS 


Kto potrzebuje i chce kupić, niech napisze list pod adresem: jc 
Centrala handlowa Stowarzyszenia mechaników | SETESETRE RW W TROY TREGA 
w Warszawie, ul, Marszałkowska 46. 613 1 4 Po. PPF 


WALNE ZGRO©MADZENIE| Doskonałe maszyny do szycia, opony 


egonkor RE a ATER ae EA apr w Tarnowie ad: i węże do rowerów, wszelkie instru- 
zie się dnia 30 maja 192141 r. o godzinie 1l-tej prze i A 
R Emo es aier Sokola Baz TANO Wib, ans, menta muzyczne, aż i przybory 
PORZĄDEK DZIENNY: fotograficzne pierwszorzędnej jakości, 
) Zagajenie i odczytanie protokółu z osiatniego Walnego poleca po cenach umiarkowanych: 


Zgromadzenia; = 

2) Sprawozdanie Rady nadzorczej; 4 G 

EE NE e JOZEF KUKULSKI 

é) Sprema aria z lustracji, przeprowadzonej przez lustra- JASŁO, UL. KMOSCIUSZKI. 57722 
tora Patronatu; : 

5) Sprawozdanie Komisji rewizyjnej i wniosek na ndziele- 
nie absolutorjum Radzie nadzorczej i Dyrekcji; 

6) Rozdział czystego zysku; 


RB 


cuchy, siekiery, piły, miechy kowalskie, 
papa dachowa — gwoździe i narzędzia 
teciniczee — poleca: 41545 > 


5 


> 


7) Uchwalenie wysokości udziałów ; LĄ KH P e, 
9 BB ame Kady, naltordzej; DLA RÓW mleczny proszek „Wakcyryua 

O) Wybór 4 członków Komisji rewizyjnej; "Wakcyryna: zwiększa wydajność dobrego mleka 
0) Wnioski i interpelacje. z dużą zawartością tłuszczu. » Wakcyryna« zwiększa 


b wydajmość masła. »Wakcyryna:« wzmacnia organy 
W razie brakn kompletu odbędzie się powtórne Zgro- Me y FA poprawia dn i chroni od chorób. Do: 


madzenie w tym samym dniu i lokalu o godzinie 12 w po-|| dawajcie do paszy krowom » Wakcyrynę«, a będzie- 

łudnie. Wstęp na salę i udział w obradach dozwolony tylko || cję mieli dto Ibra Aleka E a Spredt? 

członkom za e Ek dg książeczki udziałowej, opiewającej || w aptekach i składach aptecznych. Główny skład: 

zajmniej na 100 Mk p. Apteka St. i K. Wągrowskich i A. Kadecza w War- 
Tarnów, dnia 16 maja 1921 r. 618 szawie, ulica Chłodna 16. — Wysyła się również za 

zaliczeniem pocztowein. 460 4 10 

Sekretarz: Preżes Rady nedz.: be 

dan Juszkiewicz. Wincenty Wiios. OO 


POM ROLNICZ 


e 
$ ZASTEPSTWO PROŚCIEJOWSKIEJ FABRYKI 


MASZYN ROLNICZYCH F, WICHTERLEGO 
NOWY SĄCZ, UL. HOFFMANOWEJ 1 


poleca: Kieraty kryte 1- i 2-konne Wichterlego 7 Z. 1. 
6 Młocarnie kieratowe z wytrząsaczami I sitem na kół- 
o kach przewozowych, słynne i M. R. 18 Wichterlego — 
a Młocarnie ręczne L. M. K. Wichterlego. — Przystawki 
uniwersalne. — Kompletne garnitury młocarniane z pa- 
sami skórzanemi Wichterlego. — Młynki do czyszcze- 
nia zboża krajowe. — Sieczkarnie ręczne i kieratowe. 


UWASA: Cenników nie wysyłamy. Zaraz zamówić 


2 219 200 i zadatkować, bo zapasy na wyczerpaniu. 
Nadszedł transport piugów I kultiywatorów 
5 czeskich. 


Udzielamy kredytu rzetelnym gospodarzom. 


0980008003800690 


WAŻNE P.T. ROLNICY! 


Z powedu trudności przewozowych oraz braku wagonów 

najwyższy czas zamawiać obecnie pod zasiewy wio- 

seane z braku innych nawozów, by takowe na czas 
otrzymać: 10 68 


kainit, sole potasowe wysoko- 
krecentawe, gips maweczowy 


bardzo skuteczny nawóz, nadający się pod wszystkie 
uprawy i do każdej gleby, — Dostarcza się tylko cało- 
wagonowe posyłki każdego gatunku. 


MATERYAŁY BUBOGWLANE: 


wapno, cement, gips murarski i sztukaterski, 

dachówka asbestowa, asbest, zenit. Wszystko 

tylko w ładunkach całowagonowych z szybką dostawą, 
poleca firma protolkółowana: 


er Ant. BOBUCH m 


hurtowna sprzedaż oraz skład nasion i nawozów sztu- 
cznych, artykułów budowlanych i narzędzi rolniczych 


ŻYWIEC, RYNEK 22, obok kościoła farnego. 


Znakomite wirówki szwedzkie 


„SVECIA” 
„VIKING“ 
„RIVAL“ 


odznaczają się szczególnie przez 

najdekładniejsze odtłuszczanie mleka, 

nader lekki bisg, uproszczone oczy- 
szczenie i silną budową. 


ABOLF KAPELLNER i BRAT 
BIAŁA-BIELSKO. 


Ilustrowane cenniki wirówek wysyłamy na żą- 
danie bezpłatnie. 554 3 10 


znakomitej jakości, dostarcza w do- 
wolnych ilościach z własnych pra- 
cowni: 


„ŻEGLUGA POLSKA“ S.A. 
KRAKÓW, RYNEX GŁÓWNY 18. 


Pracownia i magazyn w Podgórzu, 
na Zabłociu, za barakami wojsko- 


wemi. 57123 


| MATERJALY BUDOWLANE | 
z piasku i cementu są trwałe 


i tanje. 


376 7 10 G 


J Udoskonalone maszyny do wy- $ 
t robów cementowych: dachów- 


ki, cegły, pustaków, 


Tur, cem- 


browin I t. p. Sikawki i na- $ 
rzędzia strażackie poleca: ; 


A Fatryka maszyn RZEWUSKI I S-KA Í 


Warszawa, OQrdynaecka 7. 


Rok 
założenia 


Odznaczona za 

polskie miody 

na wystawach 
w Paryżu. 


a 


Fabryka miedu plinego 
Spólka z ograniczoną poręką 


Kraków, Bzistnien XVII, elica Mazowiecka 43 


poleca swoje znakomite wyroby, 


Zażądać ofert od Reprezentacji: 
ZYGMUNT MACHAUF 
KRAKÓW, ULICA WARSZAWSKA L, 3. 

Sprzedaż tylko hurtowna. 4325 5 


j t ŚWIERZBĘ $ 
najpewniej usuwa w ciągu 
kilku dni bezwonny „SCABIN a 
»Scabin« nie brudzi bielizny i nie zanieczyszcza po- 
!  ścieli, lekko zmywa się wodą, a bielizna z łatwością 
sią w;płera. Sprzedaż w aptekach i składach aptecz: 
| nych. Główny skład: Apteka St. i K. Waczoyskiah 


i A. Kadecza w Warszawie — ulica Chłodna L. 16. 
451 4 10 


Bachewki „Wior“ 


Fakryka wyrosów asbostowe-cemontowycah 


Jan Jaek i Spółka | 


wyrabia obecnie dachówkę z czystego asbestu, 
która się równa przedwojennemu wyrobowi. 


Biuro sprzedaży na Małopolską 
dupka asbestowo - cementowego „WIEK“: 


Kraków, uł. Zwierzyniecka G. 


Telefon Nr 1380. 599 13 
Adres telsgraficzny: »Łupek— Kraków «u 


i ALBIN JAWORSKI 
1 Handel maczyń kuebennyeh 
oraz artykułów dla gospodarstwa domowego 
KRAKÓW, RYNEK GŁÓWNY 24 
Telefon Nr 22. Konto P. K. O. w Warszawie Nr 141.374. 

00 o 
PIERWSZA WYTWÓRNIA POLSKA. 


DZIAŁ METALOWY: 584 2 3 
Lodowni pokojowych — Łóżek Żelaznych sklada- 


cynkowych oraz nasiadówek — Umywalak — 
Baniaków do bielizny — Wiader cynkowych — 
Skonców — Szafii i komewek wszelkiego 
rodzaju — Balij do prania bielizny i różnych arty- 
kułów metalowych, niszbędnych do użytku domowego. 


DZIAŁ DRZEWNY: 
Wałki do ciasta — Stelnice — Półki do naczyń 


do jarzyn — Pałki do mięsa w kilku odmianach — 
Kompletne lyżniki — Wieszadełka do ściere- 
czek — Koryta do prania bielizny — Koszyczki 


rzechy — Szatkownice do jarzyn i do kapusty. 


KOYHPLETNE WYPRAWY KUCHENNE. 
Naczynia aiuminjowe, cmaljowane i porcelanowe — 
Latarmie stajeńne. pokojowe, ręczne i słupowe — 
Bańki na mieko — Centryfugi — $kopce cynowe. 


Powyżej wymienione rzeczy poleca ię hurtownie. — 
Dla P. T. Kupców, Skteónic, Kółek rolniczych, Koo- 
peratyw, Związków i Zrzeszeń zawodowych ceny fa- 
bryczne. — Wysyłka na prowincję natychmiastowa. — 
Ceny oraz ryciny na żądanie odwrotnie wysyłam. 


nych i stałych — Konewek ogrodowych — Wanien [| 


różnych systemów — Beski do mięsa — Deszczółki | 


na noże i widelce — Łyżki — Moniewki — Wa- FK 


ARÓW, Ul. 


parter (obok Filjj Urzędu pocztowego), 


«ER =n 


Adwokat krajowy 117179 
Obrońca w karm, i wojsk, 


dwałe 3 


MARA amerykanska 
NUŻ 
Tłuszcze 
ZBOŻE ; trsjowo 
ziemniaki 
MZSZYNY 
i narzędzia 
relnicze 


„POLIMEX* 
POLSKI ZGIĄZEK HANDLOWY 


Centrala: 


Lwów — plac Marjacki L. 5. 
Telefon Mr 293, 


Oddziały: Warszawa, 
Gdańsk, 
Śniatyn, 
681 1 2 Podwełoczyska. 


zr 


= O 
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Dom towarowy dla przemysłu rolniczego i technicznego 
Kraków — ulica Bracka 13 

posiada na składzie: narzędzia dla wszystkich gałęzi: kosy, 

Bierpy i narzędzia rolnicze. Rafy, podkowy, ufnale, gwoździe i ocyle. 


Własna wytwórnia wyrobów metalowych: skopce, bańki na 
mleko, oraz wszelkie roboty blacharskie tak galanteryjne, jakoi budowlane. 


Oferty i cenniki na żądanie. 621 1 3 


Ule amerykańskie 


»Dadant Blati“, wykonane według wskazówek i pod nadzorem fachowych pszczelarzy, są do naby- 
cin na zbliżający się sezom częściowo i w ładunkach tałowagonowych 583 2 4 


w Syndykacie rolniczym 
w Krakowie, plac Szexepański L. 6. 


aaia a a i a i 392999999 
4 Najpopularniejsza linja okrętowa 


3 CENEDIAN PACIFIC 
otworzyła Biuro W KRAKOWIE — PRZY ULICY LUBICZ L. 3 — 
tuż obok dworca kolejowego. 

Sprzedaż biletów okrętowych do AMERYKI i KANADY. 
Szybkie okręty express odchodzą go kilka dni z portu. 

Z Krakowa do Ameryki 128 dolarów, do Kanady 118 dolarów. 

- Adres telegraficzny: Gacancap Kraków 595 1 2 
Powyższeceny ważnesą tylko dla pasażerów, wyjeżdżających w maju lub czerwcu, 


POLSKIE TOWARZYSTWO HANDLOWE S. A. 


. W KRAXOWIE — ULICA SŁAWZOWSKA L. 1. 600 1 2 
T a E [7 OZ E TEEENCIEUIENE 


Dział budowlany poleca na sezon budowlany następujące materjały 
budowlane z natychmiastową dostawą: Szkło taflowe, wyrób krajowy 
$ i zagraniczny, hurtownie i detailicznie, wapno palone, grube, skaliste, 
pierwszorzędnej jakości, gips murarski i sztukatorski, papę dachową, ù 
przedwojennej jakości, ter destylowany w beczkach, cegłę maszynową, i 
3 


= | 
| 


dachówkęczerwohąj asbestową, maty trzeinowei inne materjały budowlane. 


Ceny konkurencyjne! Ceny konkurencyjne! 
0330300000300000000000070009 00-000006200: 393900070090033000€ 0008 


Nie chowaj pieniędzy w komorze 


ZAkoc|cziej pożar 


Chcesz, aby pieniądze Twe przynosiły dochód i były bezpieczne 


z,ł ó ż je 
"Pocztowej kasie Oszczędności. 


Złożyć i odebrać gotówkę możesz zawsze w każdym Urzedzie pocztowym. Od pieniędzy, które w Twoim 
schowku zadnych korzyści nie przynoszą, otrzymasz trzy procemt. 
Nie zwickaj ani dnia, idź do najbliższego Urzędu pocztowego i zażźądaj książeczki oszczeędno- 


ściowej. 
Chcesz więcej wiadomości — napisz do Dyrekcji Pocztowej Kasy Oszczędności w Warszawie, plac Wa- 
recki 8, i wrzuć bez marki do skrzynki poeztowej. 537 38 
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z wvborowej stali, 2-, 4- i 9-zebne, sprzedaje we wszelkich ilościach »Żelazo i stale, Spółka | 
akeyjna, Kraków, plac Marjacki 9. Dla Kółek rolniczych i Kooperatyw specjainy opust. $ 


Towarzystwo agrarno-osadnicze 


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 


"Lwów, ul. Halicka 21, I p. — Sekcja: Kraków, ul. Czysta 6, II p. 


upoważnione reskryptem Głównego Urzędu ziemskiego w Warszawie z dnia 4 listopada 1919 r. L. 9133, na 
podstawie rozporządzenia Rady ministrów z dnia 1 wtześnia 1919 r. (Dz. ust. Nr 78, 1919 poz. 428), objęła 
z dniem ZO grudnia 1919 r. organizację obrotn ziemią w ramach i z tendencją ustawy agrarnej 
z dnia iù lipea 1919 r, w którym to celu podejmuje wszelkie | pośredniczące między wlaścicielami 
większych obszarów ziemskich, mających zamiar dobra swe pozbyć, a nabywcami i przeprowadza odnośne 
umowy, za wykonanie których obejmuje porękę, przyczem zaznacza się, że transakcje, wykony- 
wane przez Towarzystwo, nie wymagają osobnego zezwolenia rządu. 


Towarzystwe organiznje grapy osadnicze małorolne, celem osiedlenia ich na obszarach, 
do sprzedaży przeznaczonych, tworzy także Średnie jednostki gospodarcze, wykonuje wszelkie, do tego 
ceiu zmierzające, roboty techniczne, pomiarowe, meljoracyjne i budowlane, dostarcza osadnikom po- 
trzebnych materjałów, wzgłędnie gotowych budynków, oraz udzieli lub zapośredniczy w udzie- 
laniu kredytu nabywcom małorolnych gospodarstw na zabudowanie się, uruchomienie gospodarstw, a ewen- 
tuulnie także na zakupno gruntów, a} 

Przy tworzeniu gospodarstw małorolnych dla inwalidów armji poiskicj, stałej 
stużhy dworskiej, tudzież podmiejskich kolonij dla urzędników i służby państwowej, 
udzieli Towarzystwo jak najdałej idącej pomocy. P k Dr s 

à Towarzystwo zapośredniczy także w razie potrzeby w udzielaniu kredytu właścicielom dóbr ziem- 
skich na cele oddłużenia majątków, na parcelację przeznaczonych. _ , ' ą z 

Pragnącym nabyć grunta we wschodniej Małopolsce, szczegółowych informacyj udziela Sekcja 

osadnicza Towarzystwa agrarno-osadniczego, Kraków, ulica Czysta L: 6, II. piętro. 1031 22 U 
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White pee White Star 
Star |A„Rałtyk" 
Line 


| Warszawa, Marszałkowska 
L. 132. Tel. 282-55, 252-89. | 
Adres telegr.: »Zegbale 
Podróż do Ameryki na największych i najszybszych okrętach, urządzonych według najnowszych wy- 
magań, z wszelkiemi wygodami, wielkie, oddzielne pokoje, znakomite pożywienie, telegrai bez drutu i t. d. 
Przejazd z Warszawy do Kanady przez Antwerpję, Rotterdam lub Gdańsk kosztuje tylko 120 dota- 
rów; do Nowego Jorku, Bostonu lub Filadelf} tylko 146 dolarów, wraz z kosztami kwa- 
raniamny i cażkowitem utrzymaniem na statku i w porcie. 


Osręty odchodzą eo trzy dni. Podróż okrętu »Olympic<, mieszczącego 6.200 osób, trwa tylko 4'/, dnia. 


Najbliższe odjazdy: Z Antwerpji do Nowego Jorku na okrętach: »Olympic« 4 maja, »Celtice 14 maja, 

»Adriatice 18 maja, :Olympic«< 25 maja, sCedric« 28 maja, »Ceitic« 11 czerwca, »Olympie« 15 czerwca, »Adria- 

tic: 22 czerwca; do Kanady na okrętach: »Vedic< 28 kwietnia, »Megantic« 7 maja, »Canada< 21 maja, 
»Megantic< 4 czerwca, »Canada« 18 czerwca. 

FILJE otwarto w miastach: BRZEŚĆ LITEWSKI, WILNO, LWÓW. 
iniormacy] udziela się w miastach Polski: 1) Białystok, Bielsk, Brody, Brześć Litewski, Chełm, Dubno, 
Kobryń, Kowel, Krzemieniec, Łuck, Pińsk, Prużany, Równo, Wołkowysk, Włodzimierz Wolyński, 2) Bāra- 
nowicze, Nowogródek, Słonim, Wilejka, Wilno; 3) Bielsk, Drohobycz, Jarosław, Kraków, Lwów, Nowy 

Sącz, Przemyśl, Rzeszów, Śniatyn, Stanisławów, Tarnów, Tarnopol, Zbaraż. 418 44 
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ROLNICZA SPOLKA HANDLOWA 
Tarnów, ulica Targowa Telefon Nr 69 


ma na składzie wszelkie maszyny rolnicze, nawozy sztu- 

ezne, wszelkie masiona warzywne, oraz większe ilości: łubi- 

nów, wyki, seradeli, tatarki, prosa, fasoli, bobu, gro- 
chu okrągłego. Pasze treściwe (melasa, otręby). 


Sklepy zaopatrzone w najpotrzebniejsze towary: Płótna, skóry, że- 
lazo, naczynia kuchenne, koła wozowe, uprzęże i t p. 


Walne Zgromadzenie członków Spółki odbędzie się dnia 30-go 
maja i r. o godzinie 11 rano w sali »Sokoła< w Tarnowie 


Dla odbiorców hurtownych i Kółek rolniczych rabat, 52 20 


E Wobec rozsiewania fałszywych pogłosek co do stanowiska, zajętego 
ŠJ przez przemysłowców naftowych w czasie ostatnich rokowań z przedsta- 
rj wicielami robotników we Lwowie, stwierdzamy, co następuje: 

ll 1) Rokowania zostały zerwane nie przez”przemysłowców, lecz przez 
A delegatów robotniczych, mimo, że przemysłowcy oświadczyli gotowość dal- 
|| szych rokowań. 

jfi 2) Rekowania zostały zerwane tylke z powodu sprawy 
bl tak zwanych mężów zaniania, których przemysłowcy nie 
Sj chcieli nzmać dlatego, ponieważ uważają, że byłoby to ogra- 
|) miczemiem wolności tak robotnika, jak i przemysłowca. 

E 8) Przemysłowcy naftowi nietylko nie odrzucili wszystkich żądań, 
wysuniętych w czasie pertraktacyj, jak to twierdzi w swej odezwie Centralny 
komiiet strajkowy, lecz owszem, akceptowali wszystkie postulaty ekono- 
miczne i załatwili wszystkie, z wyjątkiem tych, co do których delegaci 
robotników oświadczyli, że załatwiać ich nie chcą do tego czasu, dopóki 


44677: 


| nie będą uznani mężowie zaufania. Należą tu: aprowizacja dla chorych, ' 

JA sprawa robotników sezonowych, tudzież budowa domów dla robotników. $Š 
JĄ W sprawach tych przemysłowcy zajęli stanowisko jak najzupełniej przy- |Ę 
k chylne i oświadczyli to delegatom robotników ; ci jednakże, wbrew żądaniu A 
$9 przemysłowców sprzeciwili się omawianiu tych spraw przed załatwieniem $ 
|: sprawy mężów zaufania. Z. 
pa 4) Przemysłowey naftowi nie mieli, ani nie mają zamiaru obniżać pi 
[4 robotnikom płac, ani też odbierać aprowizacji, odzieżowego, mieszkaniowego ER 
MJ it d, przyznanych od marca 1921 r. Š 
| P Krosno, w maju 1921 r. ä 
Ę f 
a Izba pracodawców w przemyśle naftowym. ® 
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